ہیمید۔ 


واستعملوها في اشمارھم , 


تمریر مؤامرة التدويل 
لتخيم علبها 


أ وافللام 


قبل أريسسع 


سس ا 

31 3 ای 
الكدس 4 مواجهم 
مؤامسرۃ اشتدوبہںل 
.. والقدس فوق انها مدينة مقدسة « ما فيها موضع شبر الا وقد 
صلی فيه نبي أو اقام فيه ملك )) كما وصفها معجم البلدان 


فهي رمز لتحرير فلسطين كلها » وهي مهوى الآمال في ان تعود 
فلسطین بكل ذرة من ترابها الطهور » عربية للعرب في بوم ليس 


ولم تٹن « أورشليم » منذ انشاتها قبل تسعة وهشرين قرفا > 
مدبنة بهودية ابدا ۰., حتى في فترات ت 
ولیس مصطلح « اورشليم » مصطلحا عبريا اطلق على القدس 
٠‏ لیدل على انها يهودية .. بل آنه مصطاح عرفت به القدس « قبل 
ذلهور مرسى > وقبل ان تكون قد تكونت لفة عبرية بمعنى يهودية» 
بعدة قرون » كما بقول الدكتور احمد سوسة في كتابه « العرب 
واليوود في التاريخ » . وانما كلمة « اورشلیم » كنمانية ‏ عربية 
بحتة » وقد عرف المرب هذه التسمية في الجاهلية قبل الاسلام , 


ان الجيل المربي الحاضر لا يمئك ‏ حتى لو اراد طائعا غير 
مكره ‏ أن يتفازل عن القدس »© او يفرط بعروبتها او يتغاضى عن 
یل الني اطلت مرة اخرى بشیجھا الرهيب 


و مقال فیصل جسون : من ۷ ٠‏ 


و نهسساد قلعي ٠١‏ 


هم علیہےاء ٠۰‏ االكة التي 
أخساف مسن الھلیکوہتے, 


© أول مسرحية كوميدية لبنانيسة 


بهد المرب 
۾ حكايات انسانیة 


تسلل اليهود البها . 


استراحة طويلة 


و ص۸ تن 
1 رحط 5 
نوات قظالت 


و( ص۹ 8 


عرفات يدعو اميركا 
إلى الضغط على اسرائيل 


أميركا الى ممارسة ضفط على اسرائیل 
لحملها على القيول بحل سلمسي . 
واوضع أن وفدا تلسطینیا برئفلة 


القاهرة ‏ ي,ب ا تفي 
باسر عرفات رئيس اللجنة EE‏ 
لئظمة التحرير الذ يكون 
قد خطط للاجتماع يسايروس فانس 
وزير الخارجية الأميركية ء ائناء جولته 
الحالیة في الشرق الاوسط . ودما 


٠‏ ويزور الکوب 


IS‏ ا سی 
الكويت خاأل 4؟ ساعة. في زيسنسارة 
قصرة يجري خلالها محادثات ممع 
كبار ا دمؤولين نتناول ‏ نشسسورات 
القضية الفلسطينيسة والوتقف 
المربي_, 


السيد خالد الفاهوم المجيس 
الوطني الفلسطيني سيتوجه الىعمان 
في الاسبوع القبل لاجراء محادثئسات 
تتعلق باعادة العلانات الاردئسسة ب 
الفلسطينية الي طببمنها . 

وقد ادلى السيد عرفات بهذا 
کت قبل توجهه الى الرياض “في 
نهاية زيارة قصيرة اصر اجری خلالها 
معادثات مع السيد اسماعيل فهمي 
وزير الخارجية ٤‏ والهندشي.سمتمرعي 


زلیس مجن الان 

واکد عرفات آر زيارته للقاهسرة 
استھدنت تتسیق ''قف ‏ المصري. سا 
الفلسطبني' تصدد ا:ساعي البذولسة 


حاليا لنحقيق :السلاء. . وقال ردا على 
سؤال « ان اميركا حب :أن نىضسع 
اسزانبل . الى قبول دل -لازمة . الشرق 
الاوسط » خاصة لار اسرائيل تمربخالة 
انهبار اقتصادي »2 . بعنمد تماما على 
ائدعم الامرکی » آہ.. ا من رغیفالخبز 
وانتهاء بطائرات الها رم » ۔ 


قيادة المشاومد ستعد 


ہے ور 


من دوريات الكفاح الس اح اانسعطچی 


 توړب‎ 


ذكرت مصادر کہ هنا أن‌السلطات السورية اقدمت يومالثلاثاء الماضي على اغلاقالكلية 


العسكرية ة الفلسطينية الخاضعةلاشر اف القيادة العامة لقوات العاصفة ( فتح 
يسجالضباط الفلسطینیسین .واضافت المصادر ان سوریسا 
المدربينوالمشرفين على الكلية خارجالبلاد؛ وائه لم يتوفر ايتفسر 


اول كلية من نوعها لتخر 


أبمدت 


) ء والتي تعتبر 


لهذه الخطوة » وعما اذا كان لها علاقة بالتوتر الذي حصلداخل المخيمات في بيروت » 
فانعکس على الوضع الامنيوادى الى توتر العلاقات بيسن القاومة وقواتالردع العربية. 


كيف نوتر الوضع ووصل 
الى حافة الصدام المسلح ؟ 

صباح يوم الجمعة الملفي عقد 
السيد ار عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذية إنظمة التحرير الفلسطينيسة 
اجتماعا مع أعضاء اللجنة الرباعية 
العرببة بحضور عاد من قادة المقاومة 
تم خلاله التوصل الى صيفة مقبولة 
لتفسم اتفاقبة القاهرة التي تنشم 


العلاقات بين ١‏ اللبنانية ومنظ 
التحرير » وهي صيفة فاجات اعفساء 
اللجنة » واعتبروها تساهلا من جانب 
قبادة المقاومة أدى الى . ازالةالمقبات 
السبع التي كانت تعترض ايجاد تفسير 
موحد الاحق اتفاقیة القاهرة . 

ومساء اليوم نفسه © فوجئتقيادة 
المقاومة بوقوع اشستباکات بين جناحي 
الجبهة الشمبية ( القيادة القامة ) في 


مخیم شاتبلا مالبثت ان امتدت ائسی 
مخيم برج البراجنة . وعندها اتصل 
السفراه العرب الاعضاء باللضفسة 
الرباعية بقيادة القاومة ٤‏ وتساطوا 
عما اذا كانت هذه الاشتباكات تهدف 
الى تعطيل الاتفاق الذي تم مع السيد 
عرفات * والذي كان يفترفضي عرضه 
عفى السلطات اللبنانية في اجتماعيعقد 

في البوم التائي بالقصر الجمهوري . 


س العدد ۷۔1۷ 
ALQABAS Friday 18 Feb:‏ 


الكويت. 


e‏ جم 
وقد بذلت قيادة کی جهودها 
لتطويق الاشتباکات ووقفها ؛ غير ان 
التوتر | ق E E‏ 
وفوجئت قيادة المقاومة ببيان نوزمه 
قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
على اللجنة الثسعبية لمخيم شاتيلاتحذر 
فيه من استمرار وجود بعض قوات 
الردع في قصر صبري حماده الذي بقع 

على اطراف المقيم . 
وقد سارعت قيادة المقاومةبارسال 
قوات من الكفاح المسلح الى المخيم 
انع وقوع الانفجار في وقت اخذت فيه 
بعض قوات الردع مواقع قتالية بعد 


وفيما كانت قيسادة القاومة تبذل 
جهودها لتهدئة آلوضع وتطويق ذيوله ٤‏ 


البقیة على الصفحة ١1‏ عمود لا 


وضدالة !لقا ہے 


ضعط آمیرۓی علی 
لبج إعلان ةا ھاللد ول الاس ية 


القاهرة س القبس ‏ منٴ 
السيد الشوربجي : ٠‏ 

علمت ١‏ القبس » من مصسادر 
موثوقة جدا هنا أن السيد والتر 
موندال ثائب الرئيس الامركي مارس 
ضغطا قويا لتع دول اوروبا الغربية 
من أصدار بيان یمتسرف بصسق 
الفلسطینیسسین في انشاء دولتهم 
ااستظة . 


وكان الهر هائز دیتریش غینشر 
وزير خارجية الانيا الغربية قد سئل 
ئل مؤتمر صحفي عقده في العلصية 
المصرية عن سبب عدم أذاعة البیان 
الذي اعدته دول اوروبا الغربية خلال 
اجتماع عقد في لندن يوم .؟ بنايسر 
الماضي » وتؤيد فيه انشاء دولسسة 
علسطيئية على الاراضسي القسسي 


فالدهايم للاسد : 
سنواصل جهودنا السلمية 


دمشسق الم وآفب لس اکسد کسورت 
ناتدهايم الامین العام فلامم المتحدة 
للرئيس السوري حافظ الاسد عزيه 
على مواصلة جهوده من أجل التوصل 
الى حل دانم وعائل في الشرق 


الاوسط . 
وقال فالدهايم في رسالة بعث بها 
للرئيسس السوري : 2 لقد أجرينا 


محادثات مهمة حول الوضع في الشرق 
الاوسط وساعمل على ابلاغكم بكافة 
التطورات الجديدة حول الموضوع © . 


حالة کروسلاند۔ 


تےزداد سسو ءا 

لفدن س ي.ب س زادت الاحاة 
الصحية لانتونیکروسلائد وزير الخارجية 
ایر یز وقال تقربر طبي انه 


35 حیشنوقشت 
فقو اجتمامات اود التي وصفها 

بانها اتسمت بللوضوح 1 
a‏ وآنها قروز لي مجملها لوق 
ري الیعن ٠:‏ 


ستنسحب منها . اسرائيل كجزء مسن 
التسوية الشاملة لمشكلة ےی 
الاوسط » ورد بانه رؤي تاجيل اذاعة 
البيان حتى تنتهي زيارات المسؤولين 
الفربيين ز فانس ودي غيرينفو وغنیشر 
نفسه ) والدكتور فالدهايم للمنطقة > 
وحتى يقدم سکرتے عام الامم المتحدة 
تقریرہ الى مجلس الامن بعد زبارته لكل 
الدول المعنية باقصراع . 

لکن ما لم يقله غينشر › وما أكدنه 
مصادر موئوقة هو أن الولايات المتحدة 
الامركية مارست ضغطا علسسى دول 
أوروبا الفربية لتاجيل اذاعة اقبیان » 
وان موندال نائب الرئيس الاميركي الح 
خلال جولته الاوروبية في أواخر الشهر 
الماضي على طي البيان بحجة انه قد 
.يؤدي الى تصلب طرف ضد طرف اخر . 


ار ۰ 


9 وزير الداخاينة الاوفشسدي ايت » ووزير المسوارد الماقية الى 


1 سمهب 


وروم الغْرِيّدا 


وكان من المقرر صدور البيان قبل 
جولة الحوار العربي ‏ الاوروبي التي 
بدأت يوم ٠.‏ فبراير الحالي ي تونس 
كنعبم من جانب الدول الاوروبية عن 
حسن نيتها . وقد أطلع بعض ممتي 
الدول العربية على نص البیان © كما 
احيطت منظمة التحرير الفلسطينية 
علدا بمضيوته + 

من جهة تانية » علمت ١‏ القبسي » 
ان منظمة التحریر تلقت اخطارا عاجلا 
من الحكومة الهولندية تبلقها فيه 
سحب موافقتها على فتح مكتب للمنظمة 
في امستردام . وكانت عولندا قد قررت 
السماح بفتح هذا المكتب ء لکن ء بعد 
زيارة موندال لعواصم أورويا الغربية 
تراجعت الحكومة الهولندية عن 
قرارها . 


مسؤول أمركي 
يزور دول الخليج 


ابو ظبي سد قن ل قالت صحيفة 
١‏ الاتحاد » امس ان الدوائر السياسية 
في الکویت نتوقع زيارة مسؤول امبركي, 
على مستوى عال لدول الخليج في شهر 
مارس المقبل لاستکشساف العلاقات 
الثنائية مع الولايات المتحدة , 


دمشق : زيادة الضرائب 
على المشروبات الروحية 


دمشق ۔۔ رويتر ‏ اعلنت الحكومة 
السوربة زيادة الضريبة الجمركيسة 
المفروضة على ااشروبات الروحيسة 
المستوردة بنسبة تتراوح بين ٠١١‏ 
و ٠١١‏ اضافة على الضریبة التي 
كانت مفروضة وهي بحدود 1.١‏ . 

وتشمل الزيادة الوسكي والفبييذ 
والبيرة والعرق . 


فهمي وفانس لدی اجتباعهما امس 


( رادیو ہہ ي.ب ) 


السادات يزورواشطن 
سك أوامل أبربيل 


القاهسرة سے يرب ل واف ےا 
ض, ١‏ عرض الرئيس انور السادات 
مع سایروس فائس وزير خارجية 
الولابات المتحدة العلاقنت !ا 
وازمة الشرق الاوسط وسيل ! 
مؤتمر جنيف ) واعان انه نزور 

واشنطن في أوائل ابريل ۔ 
وقد استقيل السادات الوزير 
الامبركي ومساعديه في استراحسسة 
القناطر الخبرية وذلك خلال عشاء عمل 
حضره حسني مبارك نالب رئيس 
الجمهورية والوفد المصري للمحادثات 
مع الامبرکین والوفد المرافق لفائنس . 
وبعد انتهاء المحادتات عقد الرئيس 
المصري والوزير الامرکی مؤتميرا 
صحفیا استفرق ٢٢‏ دقيقة اعئن فيه 
السادات انه تسلم من فانس دعوة 
وجهها اليه الرئيس كارتسر لزيارة 
الولابات المتحدة ء وقال : لقد قبلست 
بارة في اوائسل 


اف 


وسبق لقاء السادات وفانس اجتماع 
مصري سم اميركي هم اسماعیل فهمي 
وزير الخارجية ومحمد رياض وزير 


| مصر ت ركس أسافمه او ندا 


ووزیرین ف روف عامضة 


یلین في أوغتدا وبوروندي ورواندا 
وائٹان من الوزراء الاوغنديين في حادث 
أصطدام سيارة فكيبالا + وكانوا قد 
اعنقلوا أمسى الاول بتهمة الاسترآك في 
مؤامرة للاطاحة بائرئيس عيدي امن 

وقال ناطق رسمي في کمبالا أن 
الاسقف جاناني لووم ووزير الشؤون 
الداخليسسة أوبوث أوفومبي ووزير 
الاقتصاد الربفي والموارد المانيةاللفتناقت 
کوئوئیل أريتابو اوربیما > قد قتلسسوا 
عندما کانو! بحاوئون الافلات من رقابة 
الحرس . ومضی الناطق يقول ان 
الثلاثةاستقلوا سبارة ن مقر اؤمرات 
الدولبة في كمبالاً حبت كرا معتقلین » 
في طریقھم الى التحقيق میڈ لسرا 
في مؤامرة ضد عبدي امن ٠‏ وائم 
كانوا بحراسة القومندان موسسی . 
واشار الناطق الاوغندی آئی أن سبارة 
المعنقلين أصطدمت بسيارة اة مسن 
الجهة المقايلة ؛ وان القومندان موسی 
غاب عن الوعي ونقل الى المستشفى. 

وأوضع الناطق أنه من المعنقد ان 
المنقلين التلائة حاولوا السبطرة على 
القومندان موسی فوقع الاصطسدام , 
واکد ان الحكومةسسجري نحقيقا حول 
ظروف ائحادث . 

وقد جاء الحادث مع نقر رسائة 
وقعها 18 اسقنا انجيليا » بيتهسسم 
الاسقف كووم ٤‏ تندد ١١‏ بحكم السدسات 
في اوغند؟ » . وقد وجهت الرسائة 
الى عبدي امي شخصها 6 وھی تتوم 
قوات الامن بنمئيب وقتل المواطئيسن 
الأوخندمين . 
© وق ثندن ٤‏ اعرب أسقف كاتنرو ري 


الدكتور دونائد كوغان عن اسفه لقتل 
اسقف أوغندا » وقال عنه انه كان 
رجلا عظيما من کل النواحي . 

© وف دار السلام » نفت ہصسصادر 
الرئيس الاوغندي السايق ميئتون 
اوبوتي أن يكون اوہوتي كان بحضر 
لمحاولة انقلاب في أوغندا يشترك فيها 
الاسقف لووم ۔ 

© وف جنيف ؛ اعثنت اللجنة الدوئیة 
للحقوقيين ان الوزيرين ورئیس الاساقفة 
قتلو؟ فيعملية أغتيال » وجاء في بيان 
اصدرته امس « ان الرجال التلائقكانو؟ 
قد أودعوا السجون . واعئن راديسو 
أوغندا انهم اقتیدو! يوم الاربعسساء 
المافي امام تجمع من ؟ الاف جندي 
طالبوا ہموٹھم . ومن ثم فان الادعاء 
بانهم لقوا حتفهم بحادث سبارة لسن 
بنطلي على أهد » , 


الدوقة للعلاقات الخارجية والسفسير 
احمد عثمان وكيل وزارة الخارجية 
والسفر اسامة الباز مدير مكتب 
اسماعيل فهمي. 

وعن‌الجانب الاميركي سایروس فانس , 
والفرد ائرتون مساعد وز 8 
وفیلیب حبیب وكيل وزارة الخارجيسة 
ایلینس سفير الولايات ‏ المتحدة 
. واستمرت المحادئات 


و وزير الاشفال یفسادر 
اليوم الى ابو ظبي 


ھ الراشد يبحث مع الوفد 
السوداني العلاقات 
الثنائية و ص ٠٢‏ 


رسالة القاهرة 


مالها .. وما عليها 


و ؟ مواضيع في محادثات 
دي غرر ينفو في بسيروت 
وص 15 ه© 


الشنےؤون ٠٠‏ والفقارى الحيارى ! 


طيب جدا .. أن قسمی وزارة الشؤون إلى زيئدة مساعذات الاسر 
الكويتية المناجة » لمواجهة ظروف الفلاء الذي « ينهش » اموال الناس» 
وينهثى لحومهم آيضا ء على طريقة ا( الناس :تنقطع بحضها يا ابو حميد 4 
نعم طيب كل هذا انسعي من الوزارة » خاصة اذا ما علمنا ان الاسرة 
الكويتية تماني من الحياء والخجل» واظھار ماتمانيه من فقر امامالاخرین 
انطلاقا من حرصها على « السٹر » في كل شيء من امور حیاتھا المفتلفة. . 
وهذه الاسر تعانی البؤس والحرمان إمعيشتها اليومية ء وتعيشوسط 
ظروف قاسية لايعلمها الا رب المباد » والفٹر لیس عيبا على كل حال > 
وان کان الد اعداء الانسان > يقول سیدنا عاي کرم الله وجهه ١‏ لو كان 
الفقر رجلا لقتلته » هذا العدو اللدود ألذي تعاني منه بحض الاسر الكويتية 
ابع من الظروف الاجتماعية والمائلیة آكتي تعرضت لها تلك الاسر»لوفاة 
ممیٹھا أو نظروش اخری ء لکن هذه الاسر لم تذهب لرفع شكوى علي 
الفقر امام الاخرین » ولم تذهب لد البد اليهم طلبا للمساعدة » ولذلك 
فقد رضيت ہما كتبه الله لها في هذه الحياة شعورا منها بحرصها على 


ا و کرامتھا وبان الشكوى من الفقر عيب ء والشٰکوی الف مدير هذا آككون 
المطافىء 1.0 س التي على تون الال اللازم فكل اسرة محتاجسة 
0 ن التي تحرص على توفیر ة محتامِ 
مستشفی الاميري ینک ھذا التوفي يحتاج الى اعلدة نظر » خاصة "ان الوزارة كما علي 

الصباح ۸۱۲۰۰۰ بصدد البحث في المساعدة الماقية تلك الاسر ‏ فهناك حسب ما يقال > 
طوارىء الکھرباء والماء : ممض الاسر ليست بحاجة الى هذه المساعدات ٤‏ لكنها تاخذها على 
59 7 5 سبيل « مال بلاش ما ينعاف » وف !اقابل هناك اسر لاتكاد المساعدة 
ہے ا سر تكفي لقونها الشهري الذي عو كل +ابساعدها في بقاتها على قيد الحيناة > 
و لكنها لاتحاول ان تشكو او تتردد على الوزارة لرفع هذه الشكوى 
السالیة الصاييخات حرصا منها على حفظ ماء وجهها » انتحمل كل ما تعانيه من بؤس وشقاء 
۸٦ Hott‏ دون ان تذهب الى الوزارة آو غيرها ء وما دام الامسر بالنسبة لهذه الاسر 
بسر على هذا الفوال ء فمن الافضل لوزارة الشؤون ان تبحث عن هذه 
ص اى الاسر عن طريق زبارات مبدانية تقوم بها البلطات الاجتماعيات لدراسة 
اوضاع الاسر على الشكل الذي يجب أن يكون » غمن العيب جدا ان تعيش 
اسرة كويتية على الكفاف في بلد ینعم بالخ » ودخان نفطهاتيفورلكدخان 
۾ الكويت : الجراد ٤‏ ۔ نعم عیب كل هذا والله يكون في عون الفقاری .. 
rere‏ : 100 5 يوسف الشهاب 
المشمان ۔ 
© الكويت : 
ابسن رشد : 2500.1 س 


وصل الى البلاد ظھر امس وفد منقسم الاعلام التابع لكلية الاداب فسي 
جامعة الريافى باابلكة العربيسةالسعودية وذلك في زيارة رسبيية 
فلكويت تستفرق خدسسة ایام . وکانق استقبال . الوفد . بالخطار السيد صالج 
شهاب وكيل وزارة الاعلام الساعدللثقافة والنشر والسيلحة . 


التناور : ۷1.0۹۲ 


ا ۱ ۹ 

نج لجخہ84الؤسسسین 
ٰ خمدصيتاج الاحے. الفیاح جا سم محمدالمليالوزان 
مان خالد الیم _ غیسی موسیالنتيی 


نت زت شید صَفمات الأدوبية 


غادر البلاد امس وزيرالصحة العامة الدكتور 


عبد الرحمن 


من أبو ظبي ٤‏ حیث شارك 


ن العوضي الى لیبیابعد ساعة ونصف من وصوله 
فيمؤتمر وزراء الصحة لدول 


الخليج هناك ٤‏ وقال الوزيرالعوضي ان الؤتمر كان ناجحا 


من كافة الجوائب ٤‏ وقد 


تمالاتفاق على كافة النقاط الي 


بحثناها . وقال ان 'اهميةمثل هذه المؤتمرات تأني من 


تشابه ااه كر 
اانطقة . 


وتحدث الدكتور الموضي عن آبرز 
النقاط الٹي تم الاتفاق عليها في مؤتمر 
ابو ظبي فقال انها آربعة مواضيع 


هي 
توحيد صفقات الادوية 
© توحيد عمليات استراد الادوية 


وجراحة الجيئة العصبية » وجراحة 
الكلى ونقل الكلى ٤‏ والعلاج بالاشعة 
الركزة < 

وقد كلف بمض الوزراء اللشتركين 
بالمؤتمر بدعوة المتخصصين ٤‏ وسيقوم 
آلوزير العوصي ينفسه بوضع تصور 


رئيس يلد 


بے ہیں 


الطبيةوالملاجية والوقائية بين دول 


شامل اللوضوع تطوير عملیات جراحة 
ونقل الكلى »> خاصة وان الكويت من 
دول اللمنطقة المتقدمة في هسمذا 
التخصص . 
@ توحيد الناهج انندریبیة الصحية 
في دول النطقة > وتوحيد الندریبات 
الخاصة بالكوادر الطبية اللتخصصة في 
مجالات الطب التتولى اصيانة الاجهزة 
والعدات 
شهادة زمالة عربية 
© الاتفاق على ايجاد شهادة الزمالة 
بالنسبة للتخصصات الطبية ومناقشة 
هذا الموضوع في مؤتمر وزراء الصحة 
العرب في ليبيا ٤‏ وتامین موافقسة 
عالمية واعتراف دولي بهذه الشهادة . 
واضاف الوزير العوضي في تصريحه 
قائلا : بالاضافة الى هذه النقاط 
الاربع اللهبة هناك بعض الواضيع 
الاخری الني جرى بحئها وتتمنسق 


بانشاء مركز لبي اللابحاث » وموکڑ_ 


دہ وکا لمحتل ۽ 


0 


بمب الضفة الزبية 


لقان 
أعلن رتيس بلدية بير زیت السیسد 
امين شحادة انه خلال الشهريسن 
الماضيين أنبتت الاحصائيات الرسمية 
نزوح ٠١‏ آلف عامل عربي من الضفسة 
الغربية وحدها آئی الاردن والسدول 
العربية الشقیقة نظرا 1 
عبد ع سيم 


وقال السيد شحادة في حديسث 
« اللقبس © آن زيارتي للکویت والوفد 
امرافق تاني لعرض الاوضاع والٹروف 


البئديات في المدن والقری بالضفة 
الغربية » اذ ان الاحتلال الاسرائيلسي 
لا يستطيع تلبية جميع الخدمات المطلوبة 
البقاء الانسآن العربي في أرضه » وقال 
ان متطقبات الاهالي في كل مدينة وقرية 
مع التطورات المستمرقوانخفاض مستوى 
الدخل نتيجة الاحوال الاقتصاديةالسيئة 
جمل الوضع اکثر تعقیدا . 

وقال آنه بالنسبة ادینة بے زیت وهي 
الوحيدة آقتي توجد فيها جامعة فيالضفة 
الفربية » حاولنا كل جهدنا من اجل 
البقاء على هذه الجاممة والتسي تقوم 
بتقديم الدراسات الجامعية الكبرى . 
وقال آنه خلال المام انسدراسی 
۳٦‏ تم تخريج .7 طائبا بتمهادات 
عليا . واضاف انه نتيجة هذه الزيارة 
فقد بدا التفکے في انشاء مبان جامعيسة 
كبيرة ومساکن اتطلبة ومرافق للخدمات 
لكي نقوم بتقديم اکبر الخدمات الشسعبنا 
الصامد بحيث تستوعب ثلاثة الاف طالب 
وطالبة وهذا المشروع بحد ذاته مدينسة 
جامعية بتطلب منآ مبالغ كبيرة منالاموال 
الننفيذه وتقدر حاليا ب ٠٠٢‏ الف دينار 
أودني وقد نم اعتماد التخطيط الکامل . 
قذلك لا ينقصنا الان سوى الاموال 
اللازمة ٤‏ ونحن لا نملك سوى .؟ الف 
دیتار آردني ۔ 

وقال ان دعم الصمود في الضفة 
الغربية يجب أن یٹم فورا حتى نستطیع 
افبقاه في آرضنا فالاحصائيات الرسمية 
تقول بان هناك ٠١‏ آلف عامل عريسي 
غادروا الغنفة الخريبة في الشهريسن 
الماضيين والمستقبل يشي الى انالعدد 
سيكون أكثر ونا ادعو الدول العربية 
الى انشاء صندوق خاص لدهم الضغۂ 
الغربية ٭ 

واضاف انه يجب أن تقوم بمشاريع 
اقتصادیة النضمن بقاء الشباب العربي 
في ارضه . وعلينا أن تعمل بسرعسة ‏ 
لواجهة الخطط الاسرائیلسی لتوجے 
العرب » وتن نسمع فقط عن مطالبتنا 
بالصمود بالكلام دون عل وتحن تعتقد 

أن الوضع أصبح في مرحلة توجب التدخل 
فوراء 

ومن مديفة ہے زیت قال ٣تها‏ تج“ 


على بعد حواني ٦٢‏ كلم شمالي القدس 
وقد انشئتف المديئة سنة ۱۹۲۲ مدرسة 
ابتدائية » وق عام ۱۹۲۲ فتحتالمدرسة 
الثقوية وكانت نادرة في فلسطين . وفي 
آوائل الستينات افتتحت الكلية ونحمن' 
الان بصدد اقامة جامصة الوم 
والاداب ۔ 


هذا ويضم الوفد الذي يزور البلاد 


حائیا كلا من آمين شحادة رئيس البلعية . “أ 
وابراهيم عوضرالله نالب الرئیٹس_ 


الادیة القاهرة. التي تتمرضی لھا جميع .. : 
الدعم E‏ اھالی الضفة انف 


الضمان صمودهم في وجه الاحتلال 
الصهيوثي . 


انهت ادارة. الانضاءات بسوزا 
الاشخال العمل في مبئی سکنالممرضات 
بمنطقة المصعات ( المرحلة الثانية ) > 
وسلمته آندوب وزارة الصحة . 

كما سلمت آندوبی التربية مبانسي 
ورش اندراسات العملية في انويات 
عبدالله آلسالم والجابرية والرميثية 


پچ الادارة مشروع مبنسي 
الادارة والورش ااركزیة تر 
الصحية » وطلبت الى ادارة الطرق 
والمجاري استلامه . 
مشروع ااسیلة الاسكاني 

بانتظار استكمال 
الاستملاكات 

قائت مصادر وزارة الاسسكان ان 
مشروع ااسيلة الاسكاني يصطسسدم 
ببعض المقبات من حیث الاستملاكات» 
وقالت المصادر أن مشاريع الاسكان 
في العادة تجري في أطارين الاول على 
آراض مستملكسسة والثاني في اراض 
يجري استملاكها » وبائنسية اشروع 
السيئة قسيتم اتخاذ الاجراءات 
الملازدة بشان نٹمیٹھا في القريب اكماجل 
تمهيدا. لاستكبقل المتتروع الخئص 
باسكئن ذوي الدخول اللتوسطة . 


خب دولي بالصحة 
الحيوانية يزور البلاد 


يقوم مسامد مدير ااشروع 
للانتاج والصحۃ الحيوائية اتتايع 


| الحدة بزيارة فلبلاد الاسبوع اللقرل ‏ + 


أوذلك لاجراء مباحثات مع السؤوكسين 
في وزارة: بے > لتسیق القوائين 
والانظمة 2 الخاصة بالسرطرة على 


| الامرافي اتهيوائية: المعديسة ي دول 


الاقليم والتي .هي واحدة من مهنسقته 
المشروع ٠‏ 


اهضاء الود انذي يزور البلاد ٠‏ 


الصحة ببنطقة الخليج ٤‏ وقد كانست 
غرصة طيبة انا للاطلاع على مشاكل 
اشقائنا في الخلنج وعرض ما یعترفی 
مسيرتنا الطبية من مشاکل ممائلة > 
واستعرضنا ‏ آفضل السبل لتوفسسم. 
وتطوير الكوادر الطبية في تلك الدول 
ورقع كفادة الموجود منها + 

وقال الوزير العراقي انا نعقسد 
اهمية خاصة على کرای ا المؤتمر انخاس 
بدعم الصناعة الدوالية في دول 
اانطقة سواء الخاص منها بالتصنيع > 
أو الخامات الاساسية . 

هذا ویعقد اکب التنفيدي الوزراء 
انصحة المرب آليوم أجتماعه في أيببا 
حيث يعقد جلستين تبهيدا للمؤتمر 
الوزاري الذي سیہدا اعماله یسوم 
الاحد القبل ٠‏ 


باع إلى دملدمن 


| جوا إل الدوق الغريتت خلال شهرين 


« العربي » يسرق 
الاشرطة المسجلة ! 


يجري التحقيق في قضية سرقة احد 
النازل بمنطقة الشرق والاستيلاء على 
ادوات كهربائية » وحلي فهبيسة ٤‏ 
واللتهم في هذه القضية سی 
« المربي » . 

وكان کل من زيد غ » ومحمود م ٤‏ 
قد اتقدما الى مخفر شرطة الشسرق 
وآبلغا عن سرقة مسكنهما »> حيبك 


اكتشف الاول سرقة جهاز نسجيسل . 


الکٹرونیٰ داتری الشكل »> وسيمة 
أشرطة > وثلالة خواتم ذهبية وحقييسة 
وبعض ملابسه » وادعی الثاني بسرقة 
حقیبةٴ ایشا وبع علب التسجيل ٤‏ 
واتهما ١‏ الموبی » بالسرقة .7 


ضبط مسروشات 

في سوق الفحيديل 

القى رجال الان بمنطقة الفميديل 
القيض علی اللص امائبول ج کدی 


مشاهدقه بسوق الفحیمیل الرئيسي 
بصل اقراضا مسروقة يعوضها می 


واثناء التحقیق ممه اعترف :نهم 
بسرقة “الافرافي من بعض الصلات 
التجاربة » وعرشبها على معلات اهرى 
لببيمها وسر اقل © واثر الانتهاء من 
اذ اقواله » ارشد التهسسم جال 
الان آلى : المخلات التي “تمرضصسبست 
فلسرقة » واستعفر ‏ اصكاروا 4 
وتعرقوا على مسرو ققوم .واحول يم 


 سبقلا‎ 


عربية في الجاهلية ۔ 


عودي = 


. حياتي‎ ٠ 


۲ احد الستشفيات بهكويث‎ ١ 


موسیقی = 
ثبتت عليه التهمة . 


عموديا : 


افقيا وعموديا : 


ه س القاهرة ٦‏ د وبطژن ۷ د 
البوة ‏ متقفا ۔ 


2 


ھ العمل ( ۲/۲۱۲ 
(N°‏ 

خائر مما انت مقبل عليه فريما 
اصنابك منه غرر .. وبالرغسم 
من ان حذرك لن یفیدك في اجنئاب 
المعذور فقه يخفف مته . 


و الشور ( ٤/۲1‏ 

0/4( 
تزاول اعمال فامضة علتيتها 
سيئة » وتجتهد في اصلاح البعض 
واعطاء النصائح لهم ., انت في 
حاجة الى الاهتيام بتقويم نفسك 
اولاء 


ج ائموزاہ ( 0/99 س 
0۸۷( 


نسيء الى اخوائے ويمابيك 
کرد وتنتقل من مكان الي 


٩/۲۲ ( السرطان‎ © 
(VY 


دعلؤك مستجساب واصدقسازك 
يجدون السرور معك , ,ما ترجوه 
تحصل عليه ونستفيد مالا وتهتم 
بشؤون الموتى .2 


و ( الأسد ۷/۲۹ س 
(A/S‏ 

انصجك بالاقتصك فلا صرف لي 

نفقاتك ,, تيك ابوال كتسيرة 

غلا قهرم الاخل منها ء 


چ العثراء ( ؟8/5 سم 
4/4( 
اضر ولا قفضب هوك اخشسی 
وہ ضر 


اوه من .كثرة 'اقلفكير 
تعره ل مان اط 


امسداد : ساقم عبد الجيد 


سحرتني س العيون ‏ مرثين س فوجدت سم 
س آلي س ولوحدي حب لا تتوكيني س 
نار ل البوق ب جحيم ہہ مثل س نار الفراق ہہ عودي س آلی ‏ واسكني سد 
قلبي - فانا ‏ مشناق ‏ اليك يا اعز ل الناس ب عسلى س قلبی 


معكوسة ‏ احد الوائدین ممكوسة ٥‏ سمقياس آرضي ‏ خصسم 
احد الوالدین ۷ . عاينستيبعثرة ۸ س .... 4س قائد الباخرۃ ب 


.. ولاية امب کیا ۲ . ... ؟  جدهابالاردن ؛  عاصمة مربية واس‎ ١ 
- س منايا مبعثرة ۷ س مدينة آيرانيس ةممكوسة م‎ ١ 


حل الشبكة السابقة 


١‏ فتدي س کمیل ؟ ‏ بئات 


العند ۱۷۰۷ = 1۹۷۷/۲/۱۸ 


نشی 


الف احرف الكلمبات اادرجة في المزيعات آنتاہ ۔ 
# انبع الطريقسة الافقية والعمودية والاللة وبالعكن . 
س يقي معك في أقواية ٠‏ احرف تشكللي مجموعها كلية اسر وهي (سم الک 


SY‏ جاده NAAN‏ ٭د 
له ا اج ئا 0 
؟أق إل | اى | ۱6| لاج ١۱١۱‏ زه اب این 
۴ ي ٦‏ ۸ھ دا 
٤‏ اتا فا یار |۶۱۵ |۶| فإف 
*٭ اضڑھل۶ اد اک( ناف اسای انا وات 
5 ۵3| لات 0 
۷او دلماد 5 
۸ 72 34 
۹ | آدادإذای ۱١|‏ ۵۱۱١ا‏ 
۴ إداداى! ١‏ إف|ى|إل إن AFA‏ 
ناا || اا لای إب|[١!‏ اق ]اي + ]اق 
نا : الااکاذ 
"لماعت إ١‏ ١ی(‏ ئ۱۱۱۱ انتا 3 
١1512‏ إنزى]ى ات إل |r|‏ اإنالىماا 

يا حبيبتي ‏ آرحمي س قلبي س فالحياة ب بدونك ب قطار ‏ لا يمر س 


ال تمعة ل بين ل القلبين د 
ن س بعدك س لا س وجود لي - 


كانت كلمة السر في عدد امس ١‏ أذكريني » 


اعداد : عجب ناصر الرشيدي ب السجن المركزي 
١‏ عع + هوه > عام ١‏ 


ام 

کا ل مكلا 
سا ۰۰۰۰۰۰ اس يقد هبي ) سا شرف ندا 
1 صرف 


۰۰ ۹ ممثل مصري , 


برد ۴ حب ل الو س دو ) س القيسس 
مد سسرون س قن م س يرد = ققق ۹ 


والقبسس ترحب بشبكات القسراء 


و اليزان ( ۹/۲۲ سس 
1/1( 

لا مائع من الخطوبة وخي البر 

ماجله على شرط ان تبتعد من 


مصادقة الكثيرين من أصحابك لان 
صداقتهم تضر ولا تافع ۔ 


چ المقرب ( ٠١/۲١‏ 
11/11( 

حائر الندغلق شؤون الآطرين, ٠‏ 

لان فلك سیئر حفیظتھم عليك 

وتسمع ما لا يرضيك . 


هو القوس ( ۱١/۲۴‏ 
0/4 

أصبر ولا نتمجل » خطرانے 

محسوبة عليك ولوس هذا هو 

!کان الذي ينبقي أن تتمافت 

على الوجود فيه ٠‏ 


ھ الجدي ( 1٢/۲۲‏ س 
,7( 

انت محفوظ من ااکارۂ »وفستايد 

گنما من اختلاطك بالفسؤوقين ؛ 

وتنتدب #عمال جديدة ولافهسا 

مرطلة , 


و الدلسو ( ۱/۲١‏ س 
9/14( 
انت قسعی الرصول آئی ادبا 


کا الاب اموا ا 
ذلك فان الثقار أن يتم ١ء‏ كسالا | 


و لصوت (۸۰/- 
ايقل 


وضع بائفید من الول اشر 
ارسی موم مو 
ہے e‏ روہ 


التجس ے 


سفر اليا 
المقيم 


في جدة 
يصل الیوم 

يصل الى ا اليوم 
الجمعة سئیر استراليا ف 0 
والمحال الى الكويت الدکٹ ور 
جي س کیتسجیل؛ وذلك لاجراء 
محادثات مع كبار المسؤولين 
حول تطوير العلاقا انية 

بين البلدين وخاصة في المجال 
الاقتصادي » وكذلك العسل 
على تبادل الزيارات الرسمية 


اعدد ۱۷۰۷ 1۹۷۷/۲/۱۸ 


وزير الاشقال حمودٴ يوشف ‏ النضف 


على راس وقد الکویت متیجھا ای | 


ابو ظبي ٤‏ اوذلك تحضور اجتماعنات 
وزراء الزراعة لدول الختيج: وشیه 
الجزيرة العربية © التي ستفقدا في دبي 
غدا السبت وتستمر أربعة آيآم . 


ویضم وغد الکوبت في عضويته كلا 
من الهندس آحمد التدساني مديسبر 
مركز تنمية مصادر أقياه > وعلسي 
سمود الهذلول واحمد النقیب وعدنان 
صقر الفائم من ادارة الزراعة:ء 
والدكتور عبد الرحمن السلمان مندوب 
الشركة الكويتية لامواشي . 


وتثسئرك في المؤتمر وفود مسن 
المملكة ' اقعربية السعودية والأمارات 
والبحرين وقطر وسلطنة عمان وائیمن 
الشمالي والجنوبي والمراق ۔ 

وسيبحث المؤتمر خلال اجتماعاقه 
امکاقات استغلال الثروة الزراعية 
والحبوائية والسمكية يدول المنطقة 
وتنسيق جهود الدول آاشترکة بهسذا 
ااجال ۔ 


ومن جهة ثاتية وصل الى الیسلاد 
نلائة خبراء من ااشروع الاقليمي .اسح 
الخليج العربي وتحدید الثروة السمكية 
وذلك ف نطاق مهمة كلفتهم بها الجھات 
الختصة ف دول النطقة ۔ 

وتستغرق مهمة الخبراء ف الكويت 
اسبوعا واحدا يقومون بعده بمتابمة 
العمل في باهي الدول الخليجية . 


وقد ختدر نالب الرئيس ائسودانی 
المستشنفى ستشفی صباج امسن الى مقو اتيك 
في ضيافسة دسمان بعد الفحوصات 
الطبية التي اجريت وتكللت انبا 

ومن جهسسة اخری ضرح 1 
بالاعمال السوداني لدی الكويتالسيد 
مصطفی حسن احمد بان زيارة اتسب 
رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السی 
قطر والتي كان من المقور أن تدا 
صباح غد السبت قد ناجلت الى موعد 
آخر يحدد فيما بعد . 

واضاف بان هذا التاجيل یعود الى 
العارض الصحی الذي الم به . وقال 
أن السيد الرشيد الطاهر سیضادر 
البلاد مساء السيت المقبل متوجها اقى 
السودان مباشرة وان صحته مطمئن 2 
جدا ولكنه يحناج الى فترة من الراحة 
وا ازید من الفحوصات الطبية. وتال 
أنه أمضى الفترة السابقة وهو 
يتابع الكثير من الاعماق مما ادى الى 
اصابته بارهاق شحيد . 

وحول !احادثات التي جرت بيسن 
الوفد السودانی والجانب الكويتي قال 
انقائم باعمال السفارة السودانية ان 
هذه الممادثات ٹاولت ندمیم العلاقات 
الثناثیة بين البلدین في كاهة المجالات 
والعمل على زيادتها . وان ا اباحثات 
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الكو 


وزير الاعلام الشیخ 


باح امس بزيارةنائب الرئيس السودان 
الوزراء السید الرشيد الطامریکر ئي ريسن 


مغادرته له بعد شفائه سن العارش 


في اللستشفى_الاميري قبيل, 


الصحي الذي الم بھ٠‏ 
كانت ناجحة للغاية وان العلاقات 
الكويتية س س السودانية تعر ماليتوهي 


انموذج ممتاز عن العلاقات العربية 
ومن جهة آخری اجتمع وكيلوزارة 

الخارجية السید راشد مبدالمزيز 
اقواشد مع الود السوداني المرانق 
النائب رئيس الجمهورية رثیسائرزراء 
حيث جرى بحث التعلون المسترك بين 
الکویت والسودان في كافة المهالات 
وخاصة في الجا کت 
جرى بحث الاوضاع العربية الراهنة 
وآخر التطورات والمتفسيرات التي 


العربي - الافريقي والذي من المقرر ان 

یمقد في السابع من مارس القبسل» 
وتنسیق الواقف العريبة بهذا الخصوص 
كما جرى بحث الوضع في منطقة البمر 
الاحمر وما يمكن أن تقوم به الدول 
المربية بهذا الخصوص . 


ومن جهة أخرى آكد السید الرشيد 
کت ايمان بلاده بان البدر الاحمر 
بحر ينيغي أن يظل بحيسرة 
عريية کیا اكد ای ایمان بلاده بضرورة ان 
يستمر البحر الاحمر كبديرة سلام وان 

بیتعد عن صراع الدول الكبرى . 
وقال السيد الرشيد الطاهر في 


کے 


اجتيع الداخلية 
والدفاع سی العبدالله 
الصباح امس مع سغیر 
بريطانيا لدى الكويت السيد 
البرت لامب » حيث جرى بحث 
التعاون بين البلدين وخاصة في 


اوائل الشهر المقبل ضمن جولة لمتشمل 
يد ودولة الامارات المربيسة 
و ٠.‏ 


وزیر الصناعة والتعدين 
ر جال الاعمال الكويتيسين 
اسنٹبل السيد عبدائرحمن عبدائله 
وزير الصنامسة والتغدين السوداني 
والدکتور عبدالحفیظ الرفاعي وکیسل 
وزارة الالية والاقتصاد في السسودان 
الشقيق يمقر ضيافة دسمان يالساعة 
التفسعة من صباح يوم الخميس الاضي 
خائد الرزوقي من شركة اسمنست 
الكويت . 

وق الساعة ' العاشرۃ والنصف 
استقبلا فوزي مساعد الصائح رئيس 
مجلس ادارة شركة الانابيب ١‏ لعدنية. 
وق الساعة المادية عثرة استقبلا 
خالد الخراغي رئيس مجلس ادا رقشركة 
الغنادق الكويئية مع العضو النتدب 
في مجلس الادارة فؤاد المتروك . 


السجادا الأورذفيت 
تشكيلت ا شک و لقشادے پر واشیحاےمناضس ےہ 


027 
تشكلة واسعة با وان جذابه تناسب جمیسے الأذ وات 


توض الات قيس معارضت 


عاؤکبرالوعاب واولاده و کر 


زي 


ال موويغون الوحیید و( ن لاس هر اخصانئع العامة لاننتاج 


السجادالبولندي‌الشهيں 


بات 


خاي نشرته صحیفة « مکاظ ¢ 
السمودیة اس انه شعن تاھ بھی 
التنسيق بين الدول العربية اتطلةعلي 
اليخر الاحمر . 


وآشاد السید الطاهر بنتانج زیارته 
الاخيرة للسعودية وقال انها تمت في 
اطار المشاورات الستمرة معالشقيقات 
العربيات اصاحة الامة العربية ہشکل 
عام والعلاقات الثنائية بشكل خاص. 
- واضاف ان وجهات نظر الجانبيسن 
السعودي والسودائي كانت متطابقة 
تماما بالنسبة لكل القضايا والمسائل 
التي تناونتها. مباحتاتهما . 


ولكر آن مؤتمر القمة اتثلائي بین 
رؤساه مصر وسورياً والسودان سيعقد 
في الخرطوم يوم ۲۷ فبراير الحائسسي 
وستعرض نتائجه على السعودية .. 
واضاف أن المؤتمر سببحث العلاقاتجين 
البلدان الثلائة وتطويرها كما سبيحث 
الموقف العربي الراعن قبل مؤتمر جنيف 
والقضايا الدولية وكيف يمكن تنسيق 
السياسة وتوحيد. المواقف المربيسة 
ازاء هذه القضايا , 


ومضى السيد الرشيد الطاهر تاقلا 
.. ان هتاكمجالات ضخمتئلاستثمارات 


الراشدجقع بالوهند السود ال و بحث معه العلارفكات الشناۂ : 
الرشيد الطاهريؤجل زبياريته لتطر وبؤادرغدا إك ال وبا 


الزراعية في السودان تكفي حاجة! 

العربي وتزید .. كما ان هناك بش 
الاستجابات من الاخوة العرب في هذا 
الشان وسيكون مجال الزراعة اھ 
المجالات المهبة في تاريخ العالم انمربی۔ 


واشار الى ان ما حدث اخیسرا في 
جنوب السودان هو واحد من سمئسقة 
الؤامرات الفاشكة التي یقوم بها اعداء 
التقدم في السودان . 


مواصلة بحث التشكيلات 
الادارية الجديدةبالخارجية 


تراس وكيل وزارة الخارجية السيد 
راشد عبدائمزیز الراشد اجتماعا الجنة 
السلكين الدبلوماسي والقنصلي حيسث 
جرى بحث التشكيلات الادارية التي 
ستقوم بها الوزارة لاعضاء السلسك 
الدبلوماسي والقنصلي في سفارا تسسا 
وادارات وزارة الخارجية المذتتفسة 
وسوف ترفع اللجنة القرارات التي 
اتخذتها الی وزير إلخارجية للموافئقة 
عليها . 


- بتلقئ برقية من اللجنة الدول ة 


تلقت جمعية اٹھلال الاحمر الكويتي ردا من اللجنة آلدوئية تلصلیب 
الاحمر الدولي ء على البرقية التي كانت جمعية الهلال الاتمسسر 
ألكويتي قد بعثت بها احتجاجا على المماملة السيئة التي يلقاهسا 
المعتقلون المرب في السجون الاسرائيلية . 

وجاء في برقية اللجنة الدولية : 


بناه على برقية الاحتجاج التي ارسلتها جممية الهلال الاحمسر 


الكويتي الى المفجنة ' الدوئيسة للصليب الاحمر بشان المململة 
السيئة التي يلقاها الممتقلون بسجون اسرائيلبالاراضي العربية 
المحتلة ۔ 

فقد آفادت اللجنة الدولية بان مندوببها قد قاموأ بزيارة هذه 
السجون وطالبو! بضرورة تسين الخدمات الصحية للسجناء » كما 
وعدت اللجنة بان مندوبيها في الاراضي المحتلسة سيقومون 
بمواصئة جهودهم لحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ایجاد 
التحسينات المطلوبة وملسی ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه 


تنفيذ القرارات أهم من اتخاذها ! 


لجنة تنسيق وتخطيط المنا 
افضل والانسب في 


الدراسية تحاول دائها 
المواد الدراسيسة 
د التي يتلقاهما الطلاب والطالبات في المراحصل 
التعليمية المختلفة . وهذا ابر معقول و 
لكي تكون جميع المواد التي يجسري تدريسها مناسبة 
للطلاب ومن شانھسا رفع مستسوی ااتعلیم في البلاد . 
ولكن في مجال التطبيق تحصل بعض الامور ' التي تودي 
الى حالة من الارتباك بالنسبة للمدرسين والطلبة في 

رقت وأحد . 

من ذلك ؛ مثلا » ان اللجنة المختصة باقرار المسواد 
الدراسية » ترى أحيانا ان بعض المواد ألتي تحتويها ١‏ 
بعض الكتب ليست صالحة © او لا تلاثم مسٹوی الطلبة 1 
الذين يدرسونها ؛ وبعد البحث والمراجعة» تقرراللجنة 
المذكورة حذف بعض المواد من الكتب المقررة » ويتم 
ابلاغ المدارس بقرار الحذف مع تحديد المادة التي تم 
حذٹھا من المنهج . 

وهنا يحصل الارتباك الذي تحدثنا عنه © فقد ت 

بعض المدارس قرار الحذف وتتصرف علىهذا ہت 
في حين أن مدارس آخری لا تتبلغ د تفس القرار ؛ لسبب , 
أو لآخر ٤‏ وتستمر في تدريس نفس س المواد التي توقف 
تدريسها فيالمدارس آلاخری ! 


وحتى لا يكون الكلام عائما ٤‏ نستطيع أن نضرب مثلا 
ہکتاب الریاضیات الماصرۃ للمف الثالث المتوسط ٤‏ 
فقد تقرر حذف بعض مواد هذا الكتاب نظرا لصعوہتھا 
وعدم صلاحيتها وملاعمتها لمستوى طلبة هذا الصف ٤‏ 
وتم أبلاغ بعض المدارس بهذا الحذف ٤‏ ولكن مدارس 
اخری لم يصلها القرار ‏ وما زالت تواصل تدريس نفس 
المواد المحذوفة ! والسبب في ذلك ان « التعميم » لم 
يكن شاملا وسريعا كما تقضي بذلك المصلحة العایة ٤‏ 
ولا نعتقد ان هناك مبررات معقولة لهذا التاخیر مهما 
كانت الظروف . 

وعلى أية حال » مان الموضوع له جوانب اخرى 
عديدة » ولا بد ان يؤدي الى الارتباك خصوص وان 
السنة الدراسية بدات في الاقتراب من نهايتها دون 
یتم حسم الموضوع بشکل نهائي حتی الان و 
وقبل ان تبدا عطلة الربیع ء يثبغي التاکد تماما من ان 
جميع المدارس قد اخذت علما بالتعدیل الذي جرى مل 
مواد الكتاب المذكور » وغيره من الكتب اذا كان هناك 
تعدیل ممائل فيها. . ان مراجعة المواد الدراسيةوتعديل 
ما هو مطلوب واختیار الافضل : هو عمل جيد لا شك 
وینبغی ان يتم بصورة دائمة» ولكن ینب ایضا ان 
يطبق التعديلفورا وف وقتتواحسد في كل المدارس لكي 
لا یحصل أي ارتباك أو ازدواجية في تدریس نفس المواد 
بين مدرسة وأخرى ٭ 


لبنقي اليف سركيس الى الیسلاد ل 


عقدت اللجنة الدالمة الخاصة 
بالادارة العامة لشؤون البراميمج 
والتابعة في وزارة التخطيط اجتساما 
بحضور ممثلين عن بلئية الكويت 
ووزارة الاشفال ووزارة الكهرباء 
ووزارة الشؤون الاجتماعية والممسل 
ووزارة التخطيط تدارستفيه المشاريع 
الانشائية الخاصة بوزارة الشسؤون 
الاجتماعية والعمل لادراجھا في ميزانية 
السنة الماقية ۱۹۷۷ ل 1۹۷۸ . 

وقد استهل الاجتماع مدير الادارة 
العامة للبرامج والتابعسة في وزارة 
التخطيظ بشرح الفرض من هذا 
الاجتماعء واكد بانه ما هو الا اجتماع 
تمهبدي لتحديد اوثویات المشروعات 
الانشائية الجديدة المقدمة من قبل 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعسل 
اللسنة الالية 1۹۷۷ س 1۹۷۸ »كسب 
وجهة نظرها وذلك على ضوءالامكانات 
المتاحة بالنسبة لتوفر المواقع 
وامكانية التنفيذ ٤‏ أخذين بمينالاعتبار 
القدرة التنفيذية والطاقة الاستيمابية 
الجهاز المقاوئين في الكويت واستكيال 


الممتقلين وخصوصا مشکلة الازدحام في هذه السجون . 


المتطلبات والبيانات التملقة بكسل 
مشروع ٤‏ وایضا حجم الالتزام بالنسبة 
للمشروعات المعتمدة وقيد القنفيذ . 

ولدی تخصیص الاعتماد الاجمالی 
للمشروعات الانضانية في مشرو عموازنة 
۷ ۱۹۷۸ سيتم توزيعه على 
مختلف مشروعات الوزارات اسننادا 
الى ما جاء اعلاه ٤‏ مع مرأعسساة 
الحاجة العامة والنظر الیمشروعات 
الوزارات مجتمعة وبشكل شامل حتي 
يتسني لوزارة التخطيط احالنة 
امشروعات التي تستوفي الشروط 
اللازمة للوزارات i‏ لاص>سداد 
تقدیرات تكائيفها وبرامج نئيا 
ثم عرضها على اللجنة المعنية فسي 
مجلس الوزراء ٠‏ 

وجرى في هذا الاجتماع ايضاعرض 
لجميع المشروعات !اطلوبة واتفقعلى 
ان ترسل بلدية الكويت لوزارةالتخطيط 
وبكتاب رسمي يؤكد تفاصيل المواقع 
المتوفرة للمشاريع المطلوبة . 

وتبين للجئة آن جميع المتطلات 


المتملقة بجميع ١‏ المطلوبسة 
في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
مستوفية للشروط . وقد اكدت وزارة 


الشؤون الاجتماعيةرالعمل باناولويات 
المشروعات هي كما وردت. في 
الاسنثمارات آاقدمظوزارۃ التخطيط ٠‏ 

وعلی هذا فقد احيلت نسخة من 


نود العلي 


متطلبات المشروعات الجديدةوالمستوفاة 
بياناتها السى رئيس مهندسي الانشاءات 
بوزارة الاشفال المامة لاعدادتقدیرات 
التكاليف الاجمالية تبهيد! لعرضها 
على الجهة المعنية التي سنتولىاقرار 
المشروعات التي ستدرج في مشسيوع 
موازنةالسنة المالية ۱۹۷۷ -- ۱۹۷۸ء 


٠‏ مصلا یمر عبرالدایم نیزم وایڈسی ويا 


مس يصّه ال ممم 


إبراهيرولساي مشر 


غه الله برڑسۓ مته وأسكئه هنس يي ناته . 


انات وانًا !ليم راجعسون 


فورة 
الأسمنت 


٠‏ في دول الخئيسج ١‏ فورة 
آسمنت © . فبعد عامسین أو 
ثلاثة ‏ ستبدا مصائع الاسمنت 
الجديدة بالعمل . وآحد في آبو 
ظبی » واخر في دبي » وثالث 
في الشارقة ٤‏ ورابسع في راس 
الخيمة » ثم مصنع في كل 
من قطر والبحریسن وعمان ء٤‏ 
وخمسة مصائع اسمنت في 
السعودية . اضافة الى مصنع 
الکویت الذي يتم توسيعه 
الان . 'فهسل ستشتفل هذه 
المصائع بكامل طتقتها ء ام انها 
تختلف الاراء . فاحد البنوك 
الاجنبية يعتقد بانه من الخطر 


فيما يمرب الخبراء ورجسال 
الاعمال عن اعتقتدهم ء بان 
حركة البناء والتعمير ستشتد في 
السنوات آاقبلة » بحيث ئن 
توفر كيس اسمنت واحد , 
والمصائع الجديدة وائقدیسة 
ستنتچ ٦‏ ملايين طن سنويا على 
أقل تقدير » ابتداء مسن عام 


۹ , فيم تشر التقديرات 
الى أن المنطقة قد تدتاج بين 
٦‏ و ۸ ملابين طن سنوبا في بداية 
الثمانینات » وذلك بسببمشاريع 


الاسكان آلواسمة النطاق > 
والمشاريع المناعية الضخية . 
واذا قدر وجود فالخ في 
انناج الاسمنت » من الصعب 
تصدبره الى أسواق عربية 
اخری » تتعطثى آليها » بسبب 


من سوريا وليبيا وتونس 
والجزائر والسودان ء تبني 
مصائع كبيرة للاسمنت . فیسا 
كانت الاحصاءات نشي الى ان 
المرب سبستوردون قرابة ٠١‏ 
ملایین طن في عام 1۹۸۵ ۔ 

بقي ان يكتفي العرب ذاتيا > 
ب البناء الآخری ء لانه لا 
يجوز » اقتصاديا واستر اتبجيا» 
استرادها ۔ 


اعد خبراء مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية ؛ ورقة 
عمل حول السياسة 


الاستثمارية العربية ودوافعهاالاستراتيجية ٠‏ 


سے د 


ب 


سالم العتيقي ء للمشاركة 


الاقتصادء ®8 وقفقط 7 


العتیقی ف الشاھرة للمشاركة باجتباعات 


ہیں المجل سالا قتصادي ` 


غادر الى القاهرة أمسى وزيرالالية السيد عبد الرحسن 
فياجتمامات اللجنة السداسية » 


التي تتالف من ٦‏ وزراء للماليةءوالكلفة بتطوير عمل المجلس 
الاتنصادي والاجتماعي العربيالمتفرع عن جامعة الدول 
الغربية د .ويترامن ااا هذه اللجنة التي تضم 
وزراء مالية كل من المغربزمصر والسعقودية والاردن 


٠ وموريتانيا‎ 


وكان امين عام جامعة الدول العربية 

السيد محمود رياض قد دعا في ديسمبر 

الماضي وزراء مالیة الدول العربية الى 

تطوير المجلس الاقتصادي بحيث يكون 
اتعقل الاقتصادي للعائم العربي . 
بعثت الكويت قبل عام تقرييا 


بمذكرة » تضمنت مقترحسات محددة 


تشكيل هيئة دائمسة تاتعسة 
اكلمجنس وتتكون من خبرآء اقتصاديين 
وفنبين من مختلف التخصصات في 


مالك : :السعوديه ستارا 
عن موفمھا ف پوليو 2 


مصادر وطلوة :عقر فو عر طاری رويك ےھ با اع سیا 
بعدما اجری وزير خارجيةاندونيسي ا السيد آدم مالك 
مباحشات في الرينض معالمسؤولين السعوديين حول 
توحيد وجهات النظر داخلنطاق منظمة « الاوبيك » ء تنبا 


أمس بزوال الخلاف حول زياد 


ةاسعار البترول في يوليو المقبل» 


عندما تغير السعودية موقفها . 


واعرب عن اعتقاده بان الملكة 
العربية السعودية ستفي موقفیسا ء 
وفرق وزير الخارجية الاندونيسي بين 
البترول كسلاح سياسي في نزاع الشرق 
الاوسط » وف الكفاح ضد الشيوعية » 
وبين البترول كوسيلة لتنمية المصالح 
الافتصادية الدول الاعضاء في 
« الاوبيك ۱۹ے 


مؤتمر نی بریطانیا 
حول صناعة البناء 
في الكويت 


من المقرر ان يزور اربعة من 
الكويتيين البارزين يمثلون صناعسة 
البناء والھندسة المعمارية وتورید مواد 
البناء بريطاتيا ابنداء من ہوم الاثنين 
المقبل حيث يحلون ضيوفا على مجموعة 
مركز البنسساء وااجلس التجاري 
البربطاني الما وراء البحار . 

وسيشارك الوفد الكويتي في مؤتمر 
غير رسمي حول صناعة البناء والانشاء 
في الكويت . وسبحضر کت ایضا 


وتشدد ورقة 


العمل ٤‏ التي من المقرر انيدرسها وزراء مالية واتنصاد 


البلدان العربية ة 


في اجتياعهمالمقبل » على ان اهم متانة 


استثمار الموارد العربية هي قامة مشروعات عربية 


مدروسة 
دول الخلی 


يلي نص الورقة : 


١‏ ب تؤكد الامانة العامة لمجلس 
الوحدة الاقتصادية العربیة »> فلي 
عرض تصورها للابماد التكامجية 
للسياسة الاستثمارية العربية »على 
ه ان رسم آية سباسة حكيمة 
اللتمويل الانماني العربي من خلال 
انسياب الاستثمارات العربيسة لابد 
أن يحكمها اطار فكري يسلط الاضواء 
على العوامل المؤثرة في حجم مسذه 
التدفقات ومسارها واهدافها القريبة 
والبعيدة ٤‏ سوام في الاطار العربي او 
في الاطار الدوتي . 
في الاطسار العربي 
'" نتمثل الابعاد التكاملية للسياسة 
الاستثمارية انعربية في الاضلار 
العربي فيما يلي : 

أ سد ١ل‏ أن آيقسياسة اسثثمارية 
عربية لابد ان تستهدف تحقيق ننمية 
اقتصادية عربية شاملة في اطار مسن 
التكامل الافتصادي بين البلاد العربیة 
بمذافلة المختلفة 

ے ٣ت‏ أن افوارد النفطية 
0 موقنة وزائله في مستقبل مرئي» 
الامر الذي يؤكد على ضرورة تامين 
مستقبل الدول النفطية بدعم هياكل 
الاقتصاد القومي فيها » وأرسسساء 
قواعد الانماء داکٹھا على اسس في 
نطب : 


أن التنميةالاقتصادية في 
ادر النفطية لا يمكن ان تتميفعالية 
الا بالاستعانة بالكفايات البشريسة 
في الدول العربية ذات المجز 
والسوق الواسمة التي توترعے) 
لمنتجات: :الدول النفطية في اطار تكامل 
اقتصادي عربي ۔ 
ا ) س أن الدول المربية ذات 
المجز لن تسبي . بفعائية .على طريسق 
الاقتصابينة ٠‏ والإجتمامية الا 


. وتذكر الورقتايضا لن التنمية الفعلية ف 
ج هي بالاستعانةبالكفاءات العربية ٤‏ والسعی 
لتامین السوق ألواسعة التي يوفرها العالم المربي . 


وفيا 


الكفايات البشرية اللمؤهلة والمدربة في 
مختلف التخصصات وعلى مفتلف 
المستوبات ٤‏ وائی بناء ودعم الهياكل 
الاساسية للبنيةالاقتصادية باعتبارها 
الركيزة التي تستند ايها أبة عمئيسة 
تنموية في آرجاء الوطن العربي . 

51 ل ان ثمة مصلحة نفاعية 
وضرورة قومية عربية لدى الدول 
صاحبة الموارد في توجیسه مساعداتها 
واستثماراتها الالبة بشتى الوسائل 
الممكنة الى الدول المربيسة ذات 
العجز » خاصة من هي منها في مواجهة 
عسكرية مع العدر المشترك وامامها 
متطلبات اسنثماریة ضخمةلاعادة البناء 
والتمیر ۔ 

أ ۷ ان الوطن العربي كله 


لا يمكن ان بغفل ان امنه الاقتصادي 
مرتبط بتوفي امنه العسكري ءوھذا 
يطرح حقيقة جوهر. لا يمكن التغاضي 
عنها » وهي رر ٠‏ انشاء ودم 
الصفاعات الحربد. ١‏ العربية ونضافر 
الجهرد جمبعا لل ضبهذه الصناعات, 

أ ۸ س ار العونات القومية 
وتوفم الامن العہ. .ي لقوطن العربي 
ظاهربان تكشفان ن تعاظسم الوعي 
القوس في المنطقة وهو الذي ينم عن 
انجاء جدید كي .امن الفریسسسی 
تجسدت نواته الاری في مقرراتمؤتمر 
الخرطوم ؛ ثم اد بتنامی الي ان 


اتخذ مؤخرا شكل ٠-ناديق‏ قومية للبناء 
والدءدم من الماموز. ان تسھم فيتشكيل 
افرحلة المقبلة من نطسور الاقتصاد 
العرني وازدهاره . 

اس ۹ س ان الدول العربية لابد 
أن “ذمن.نفسها مد ازمة الفمذاء 
الها ابة واحتمالات المجاعسسة او 
الى-اومات “السياسبة المرتبطة بهساء 
وذاٹ بٹرگیز:الاستمارات ‏ المربيبية 
عار خلق عزام نذائی :نسداعتیاجات 
اءلنة العربية كلها اولا » وتصدير 


+ النانس “ثانيا كمسادمة من العرب في 
ال 8 


احل شکكلة:الفڈاء العالمی ء+ 
وتنملل الابعاد التكاملية اللسيفسة 


وبذكر ان وزراء البترول سيجتمعون 
في مدبنة امستردام في ١١‏ يوليو المقبل » 
© ويبدو ان المفاوضات حول توحيد 
مواقف طرفي الفزآع داخل منظسة 
« الاوبيك 4 قد انتقلت الي الساحة 
السياسية . 
واش قالت مصادر مطلعة » ان 
الواقف لا تزال على مآ كانت عليه » آي 
ان ١١‏ دولة زادت اسعار بترولها بنسبة 
١‏ بالمائة فيما زادت دولتان اسمارهما 
بنسبة م بالائة . وق الوقت السذي 
رفعت غبه المملكة العربیة السموديسة 
انتاجها ,نسبة كبيرة » انخفض انتاج 
كل من الكويت والعراق وایران بنسب 
متفاوتة . 
ولخصت المصادر الحئول التيطرحت 
للبحث وا اشاورات كما يلي : 
اقتراح من وزير مالية وبترول 
قر » يقضي بان تلفي أغلبية دول 
» زيادة الاسصار الثانيمة 
القررة في بولیو المقبل » مقابل ان ترفع 
السعودية آسمارھا ٥‏ بافاتة . وهذا 
الافتراج سبق النشيخ احمد زكي يماني 


ان رفضه . 
© اقتراح تقدمت به السعودية ويقفي 


الہے المعلية قي دول الح 
بالكماءات العربية وتا مین أسواق| 


ھ لا بد الدول العربیة أن تؤمن نفسها ضد أزمة الفذاء الماليةواحتمالات المجاعسة 


الاستثمارية العربية في الاطار الدولی 


و دان اندول صاحبةالموارد 
العربية ذات مصلحة اكيدة في اصلاح 
النظامالنقدي الدولي ء أذ ان استقرار 
آسمار صرف العملات في اطار جھساز 
تمدیل أكثر مرونة وفاعلية » هو من 
الاهمية يمكان بالنسبة لهذه التول » 
اذ أنه يجنبها ما كانت تتعرض له من 
انخفافی القيمة ' الحقيقية لارصدتهسا 
المودعة في الخارج . كما أن تعديل 
توزيع القوة التصويتية بجعل للسدول 
العريية صاحبة الموارد وزنها فيأدندار 
القرارات التي تمس أسس النظضام 
النقدي الدولي وتطبيقاته > الامر الذي 
بؤمن مصالحها ٤‏ ويضمن للنظام 
الاقتصادي اندولي الجديد أن يقوم على 
أساس ان القوة لا تمنح الحق . 

ب/؟ س ان الدول العربية تحرص 
في اسهامها في موضوع التنمية 
بالاضافة الى ما تقدمه من معونات 
رسمية س على أن تترجم جهودهما 
التنموية في دول العالم أقثالك في شكل 
مؤسسات لاتمویل الانمائی تخصص 
مواردها للتنمية في الدول النامية » ولا 
تحتاج الا الی ااشرومات الدروسة 
الني ہکن ان تعب ائنظمات الدولية 
والدول النقدمة دورا رئيسيا في تھیٹٹھا 
للاستثمار و1 اساعمة فيها بالتكنولوجيا. 
ان منل هذا الدور الذي تقوم بهالدول 


العربية في معاونسة الدول الناميسة , 


بالاسنثمار فيها هو كصائح السوارد 
المربیة وتصائح النظام الدولي ؛وهو 
محاولة للننسيق بين التنمية العربيية 
وبين التنمية في العالم الثاك . 

ب/۲ س أن النمط الحاقي السذي 
يهيمن على اسنثمار ۔اوارد العربية 
وهو استثمارها في الدول الفرييسة 
المتقدمة » يمرضها لكثير من المفلطصر 
+ردھسا الى التضخم العالی ٤‏ 
واضطراب قيمة العملات الاساسية في 
الدول الفربية » وتفشني الازمةالنقدية 
ہما يصاحبها من فرضي القیود على 
تحركات رؤوس الاموال » مضلا من 
تمرض الأساثمارات اتعربية مفاصضر 
التجميسد اوغرض مهدلات مرتفصسة 
للضرائب في الدول المتقدمة مما يجمل 
العائد الصافي للاستئمار قثيلا بالنسية 
المائدة الاجمالی ٠‏ ومن ثم غان الالتجاء 
الى هذا النوع من الاستثمار ٹر لا بد 
مله ما .دام ان فرص الاستثمار العقیقی 
في الوطن العربي لميخطط لها بعد 

ب/] :سم ان اضمن أنواعالاستثمار 


"التخطيط الاقتصادي على المستنوى 
الاقليمي ومنفذي المشاريع الاقتصاديسة 
۔وواضعي الاستراتيجيسات والمراحل 
الاقتصادية والدراسات آلفنية للمشاريع 
وا استلزمسات الاساسيسة للتطوير 
الاقتصادي . وتقسوم الهيئة بصرض 
دراستھا وتوصياتها عقی ااجسلٹس 
الاقتصادي لاتخاذ قرارادے المناسبة 
بشانها . 

۲ س أن تكون لقرارات المجلس صفة 
الالزام . 

؟ ‏ آن تعقد جلسات المجلس في 
دورتين عاديتين على الاقل في السنة > 
وعلى مستوى وزراء الاقتصاد » ویجوز 
عقد دورات استثنائیة ۔ 


سٹاراجع 


بالائة » مع اتخاذ قرار بالغاء اریت 
التي آعفنت في 18 دیسمبر المآضي . 
وبذكك تحافظ الدول الاعضاء علسى 
وحدتھا . 

وحتی لن ٤‏ رفضت الاغلبية في 
دول « الاوبيك » الافتراح السعودي ٤‏ 
بطربقة مباشرة او غير مباشرة ء فيما 
قائت ا اصادر أن الاقتراح لم يرفض بعد 
وانما هو قيد الدرس والتشاور . 

ويرى اارآقبون » ان آي اتفسساق 
يمكن التوصل آليه ٤‏ سيتم فقط عن 
طریق اجتماع وزراء النفط للبحث في 
صيغة مقبولة من الجانبين ٠‏ وربما تحدد 
موعد الاجتماع » كاحدى ثمرات المجهود 
السياسي الذي مبذل الان . 

ومن تصريحات المسؤوثين في الدول 
التي زادت اسعارهسسا بنسيسة 
٠‏ بالائة ء يتبين ان الخط الذي 
يتبعونه هو عدم البالاة من اتخفاض 
صادراتهم من البترول . فالمالم لا 
يزال يحتاج الى الانتاج المالی ككل 
من النفط ٤‏ وئن تكون له اية رص 
للاختيار بين الطرفين ء الا على نطاق 
محدود جدا . 


يماني يزور 

وصل الى المنامة امس الشیصخ 
أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة 
المعدنية السمودي في زيارة خاصة 
لدولة البحرين تستفرق یوما واحدا 


خارج المنطقة العربية » من حيسث 
المائد والاحتفاظ بالقيسة » هسسي 
الاستثمارات ١تباشرة‏ ء وئكن الفرصة 
المتاحة عملیا امام هذا النوع محدودة. 
هذا فضلا عن ان الاسواق الاستثمارية 
الخارجية تختلف ادواتھا وانماطها 
ومواقعها وهي تستوعب جانيا ملموسا 
من الارصدة العريية > وکٹھا غي قادرة 
على استیعاب الجزء الأكبر من الحجم 
الذي يتوقع أن تصل اليه الارصدة 
العربیة في السنوات الظيلة المقبلة . 
۔ ان هذه الاعثبارات جميعهسا 
تبرز حقيقة مهبة وهي ان اهم منافق 
استشار الموارد العربية آقاسة 
مشروعات عربية مدروسة ٤‏ طالما ان 
انمة شركات يمكن اقامتها في مختسف 
مجالات النشاط الاقتصادي ء وان ثمة 
فرصا كبرة ومتنامية للاستثم ار في 
هذه الشركات . ویبنل مجلس الوحدة 
الاقتصادية جهوده المتواصلة للربط بين 
هذه الفرص الاستثمارية وبين اقامسة 
الشركات العربية المشتركة الخديمة 
الاقتصاد العربي » تلك الجهود التسي 
أينمت ثمارها الاوتى في بضع سنوات 
حتى أن رؤوس أموال هذه الشركسات 
التي انشنت » وائتي هي بسبيبسل 
الانشاء في اطار المجلس وحده ء قد 
بلغت حتی الان ما يزيد عن ملیاریسن 
من الدولارات . غاذا أضيفت اليا 
رؤوس اموال الشركات التي قامت في 
اطار منظمة اقدول العربية المصسدرة 
النفط ) والني قامت بجهود السدول 
الخليجية ٤‏ وجھود بعض الدولالاخرى 
فانها تصل الى ما يربو على ۸ بلابین 

من الدولارات . 

٣‏ وا كانست سياسة مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية تركز عقى 


ابتداء من تحديد المشروعات وتقييسسم 
جدواها وانتھاء بتنفيذها وتدبی وارد 
أثانية لها وادارتها ء وكانت جھسود 
العندوق العربي للانياء الاقتصنادي 
والاجتماعي في هذا المجال منسجمة مع 
الارلوية التي اعطٹھا أتفاقية انشان> 
اتلمشروعات العربية المشتركة 1٤‏ 
ومتمشية مع اهداف برنامج الاممالنحدۃ 


الانمائی ف تطوير مساهداته الفنية ` 
اللمنطقة المربية › قد توجت الجھسود © 


التي بذلتها الامانة العامسسة تأجل 
رن الوثیق مع الصندوق: باعداد 
الونيقة ا لنظمة لهذا البرنامجو! عتمازها 
من مجلس آدارة الصندوق ومن برنامج 
الامم المنحدة الاندائي © ثم التوقيمة 


,مھا من قبل !لنظمتين .وجميع الاقطار 


٤)‏ س ان يضع. المجاس استراتيجية 
العمله تهذف اللي تحقيسق التكامسل 
الاقتصادي العربي ورسم سياس ةمحددة 
كسمن هذا الاطار وينفذها . كما يضم 
جدولا بالاونويات التي يجب تحقيقها سم 


ينتقل من مرحلة الى أخرى حسب الخطة | 


المرسومة م 

ه - أن تحریر اتاج العريسي من 
كافة القيود الادارية والرسوم الجمركية 
في الدول الاعضاء » يجب أن بخعظی 
باولوية قرارات المطس التي يجب 
تتفيذها > وان تبنل كافة المساعي 
وعلى أعلى المستويات لتحقيق هذا 

وسبق للوزير انعتیقی كذلك ان اعرب 
عن اعتقاده بضرورة أن كدق 
دولة عربية وزارة 
العربي » ایم وزیر سد ٴ٤‏ 
وتختص حول 
العربية لوضع چب اتی 
والعمل بتوجيه فوآئض الاموال العربية 
الوجهة الصحيحة آلتي تضمن‌استثمارها 
في المالم العربي لصاح التنميية 
العربية ,ˆ 


حرکة 
السندات 


تركزت حركة السندات 
امس على سند العارضية الذي 
بيع ب ۷۷٥۰‏ دينارا » فيما كان 
يناع اول امس ب ۷۰۰۰ 
ينار ٠‏ 
زم تة اليرت 
ب ۸۷٥۰‏ دينارا » ورحاب 
ب .9/976 دينارا »> ومهبولة 
د ہ۳۷ دینارا ٠‏ 


حرکة اسصار السندات 


جه 49ج > 


العربية باعتيارهما الطرف المستفيد من 
البرنامج » وقد تحدد في وثيقة البرنامج 
الوقع عليها من الاطراف الممنية .ان 
يبدا التنفيذ اعتبارا من اول یناسر 
( كانون الثاني ) سنة ۱1۹۷۹ ء 

٤‏ ويتضمن البرنامج تقديسم 
المعونات الفنية للاقطار العربية في 
مجال تحديد واعداد المشروفسات 
العربية المشتركة ودراسات الجدوى 
المتعلقة بها على مدى ست سنوات . 
على ان يسهم الصندوق بنجو ( ٩‏ ) 
ملابین تیور > وبرنامج الامم المتحسدة 
الانمائی بنحو ( ۷ ) ملايسين دولار »> 
والدول المربية المستفيدة بنحو (مر؟) 
ملايين دولار في صورة مساهمسات 
عينية . هذا على ان يتونى الصندوق 
الإاشراف على أعداد وتنفيذ البرنامج 
بصفته الوكالة المنفذة » متماونا في ذلك 
مع مجلس استشاري يضم مجلس 
الوحدة الاقتصادیة العربية ومؤتسسر 
الامم التحدة تلتجارة والتنمية » 
واللجنة الاقتصادية تغربي اسيا 
واللجنة الدائمة للتصاون بين دول 
المغرب العربي . 

© س كما تضمن البرنامج تحديد 
المجالات التي ستكون لها اولويسة 
الاهتمام في نطاق البرنلمج ء كبنساء 
الهياكل الاساسية في مجال النقسل 
والمواصلات والطاقة الكهربائية > ولي 
مجال استكشاف وتنمية. الموارد 
الطبيعية > وف مجال انشاء ودعسم 
مراکز البحث العلمي والتكنولوجي 
ورفع كفاية القوى العاملة بالمنطقة . 
وقد بوشر حتی الان بوضع منهج عمل 
البرنامج اتذي يتناول تعريفابلشروعات 
العربية ابلشتركة والاسس التي يتسم 
بمقتضاھا تحديد واعداد وتقييم تلك 
المشروعات تمھیدا التشكيل فرق العمل 
اليدانية التي ستتوئى استك سافب 
اللشروعات واجراء دراسات الجدوی 


المتعفقة بها . ولا ريب ان تففيذ. هذا , 


البرنامج یضع الارضية الصلبة لدمم 
انشطة الشركات العربية اللشتركسة 
القائمة حائيا » وبمهد لاقامة شركات 
جديدة تساندها دعامة قوية من الهباكل 


٦‏ ان تعدد مؤسسات :النمویسل 
ه كانت أو قطریة نے 


يتطلب ضرورۃ _التتسیق بينها بتمديد 


الفوائد المستحقة حتى تاریخ ۱۹۷۷/۲/1۹ 


الإسعانه 
العالم العزقي 


الاساسية التي تؤمن لها مقوسسات۔ 


دید 
8 الصناعة الطلب الى اسحا 
المحلات اشتبسدال الوازيسن 


المؤلفة من كفتين © بموازيدن , 


حديثة مؤلفة من كفة واحدة:. 


المواؤين. الحديثة » 
تحدید الوزن من 
موازين 
الصعب التلاعب بها . 

لکن عددا من التجار ابندئ 
اعتراضا على هذا التغينير + 
باعتبار ان الموازين الحدیشة 
عالية الکلفة ‏ ويضل سعر 
الواحد منها الى ٠۰٢‏ دينار ٤‏ في 
بعض الاحيان . كما ان بعض 
التجار ابدى عدم الالام بمثل 
هذه الموازين ۔ 


ندوة وة التموين 
تبدا غفدا 
تبدا يوم غد السبت اعمال ندوة 
اهمية ادارة التموين في الدول النامية 
في مبنى معهد المواصلات السلكيسة 
واللاسلكية في اللسويخ ٠‏ 
وجدير بالذكر ان !| 


تقسسام 
بتشراف احدق الهيئات ااتخصصة 
المتفرعة عن هيئة الامم المتحدة . 


1۹۷۷/۲/۱٦ الناريخ‎ 


التمويل الانمائي للمشروعات العربيسة 
الاستركة مع التركيز 3 2 الهياكل 
1 


تقدیسم 
التسهيلات الاقتراضية للدول الاعضاء 
مساعدتها في تمويل المجز في موازين 

مدفوعاتها وتسهيل عمئیاٹھا الانمائية 
وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بين 
البلاد المربية , وننولی الشركات 
العربية القايضة مهمة صناديق التمويل 
القطاعية . ونتولی الشركة المربية 
للاستثمار ١‏ مهمة استثمار الامسوال 


العربية لتنمية الموارد العربية من أ 


خلال اللشروعات الانتاجیة في مختلسف 
الانسطة الاقتصادية مع تقديم القروض 
المناسية لٹیسے مهمة تدبے الال اللازم 
لحصة دولة المقر في اللشروع ٠‏ 

۷ س إن هذا الاتجساه السی 
« الافتراض البرنامجي © على الصعيد 
العربي يستحدث اسلوبا جديدا في 
معالجة اللشكلات الانمانية من شانه ان 
تغلب على معوقات النمو بصسورة 


أكثر قدرة وفمائية ٠‏ ان باكورة 
الاخذ .بهذا لساري نتمتل في اللهادرة 
التي آقدم عليها الصندوق العريسسي 


كلانماء ١‏ الأقتصادي والاجتماعي باقتراح 
انشاه « هيئة عربية للاستثبسسار 
والانماء الزراعي )) يكون من مهامها 
اعداد بزامج انبائية متكاملة يمكن ان 
تحق اہاشروعسات: 

وبين تنفیڈ مشروعات الهياكل 
الاساسية كقاعدة . ارتكازية مكملة لها 


بخلق تعارة 

العربية المشتركة. التي نشات لان الهيئة 
تركز عئى جانب البنية. الاساسية ٤‏ 
وهي بذلك تمهد الطريق للشركات 
الغربية المشتركة وغيرها من شركات 
القطاعين العام والخامى في الدول 
ا العربية من خلال قيامها بالممليات 
المبهدة للاستثمار 

ای دق الابائة العامة :اجلس 
الوحدة الاقتصادية العربیة أذ تعرض 
هذا .التصور للاطار” الفكري للسياسية. 


وبراي المسؤولين ق وزارة ٠‏ 
۱ 


الكفتين + كما انه من 


اق 27 


العدد ۷ہ ۱۹۷۷/۲/۱۸ 


اه وزارة التجارة ت اسنا وو 


حوكة اسعار الاسهم وألسندات ليور 
الاعلى الادنى التداولة السابق 


الشرئ 
لئے الوطني. 
:| بنك القليع 
اابنسك التجاري 
البنلك. اللي 
- بنك الكويت ض٠۱‏ 
البنسك. العتاري 
الكويتية ٹلاستثمار 
اسنشارات خارجية 
الدوئية للاستتمسار ٠1/۲‏ 
الكوبت تلتامين 
القلييز للتسامين 
الاهليسة للتامين 
صناعات وطنية 
الاناویسب المعدنية 


اساسمنت الكويسث 


آسمنت الكويت 
( جبيسد ) 


الاسسماک الكويقية 
التترف .سے 
الوطنية للسيارات 

ہناہ واصلاح السئن ٢٢‏ 
الكويتية للدراجن 
ناقلات النشسۓ 
الام الكوبقية 


المواصلات الكويتية 
اموا ي 
افسینما الکوبتیة 
الفنادق الكويتيية 
الكويتية للافلیة 
عقارات الكوييت 
العقارات المتحدة 36 
الوطنية المقاریة 


عبد العزيز علي يوسف 


Eo ت‎ 


دولار أميركي 
جنيه استرليني 
ليرة البنانية 
لمرة سورية 
دینار أردني 
دينار عراقي 


۲٢۱٢٤٤١١ ت‎ 


دولار !مکی 


الاستثمارية : المربیةء فان كلك :ٹامم أ 


من الاقتناع . باولوية الاهتمام 
بهذا الإطار الذي يكشف منطقه الواضيع 
ن 


بالأخسة : 


ااصلخة المريية الا 1 


مجالات ‏ نضاط كل منها. 2 قصیمسا >> 


اللازدواجية وتضارب العمل وتشنىت ٠‏ 


الجهود . فیتولی الصتدوق البرہے) 


> كلانياء الاقتصادي والاجتماعی سن 


المجموع الكلي : ۹۷۳۰ 


المركز المالي الكويتي 
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eo ت‎ 


الزيني 


دولار أميركي 
)۹۳٥‏ جيه استرليني لتنا 
..درة | تة لبنائية La.‏ 
٠‏ | ليه سورية ۷۰۰ 
۸۷۰ ديار أردئي. AY.‏ 
۸۸ دينار عراقي كلق 
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۲ر۸‎ 
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۲۲۷ ۷۰۰و‎ 
۱:۱١۰ 


القبسن سے العدد ۱۷۰۷ ٠4۷۷/۲/1۸‏ 


۰رہ القرآن الگریم سورڈفاطرا) 
لشن محمود الحصري ء ١ار‏ 
« یاعاشقین الورد » لشافية 
احمد “ .رلا ( وقف يا آسمن » 
لفیروز » 157رلا صحافتنا الیوم ء 
٣ر۷ ١‏ الحبِ والربيع » لیئی 
مراد ٤‏ ١٣ر۸‏ عالم غریب ٤‏ هارم 
« وانا: مالي » لوردة الجزائرية» 
۰٠ر٩‏ ركن الاطفال » . .ر١ ١‏ النفم 
الخالد ٤‏ .؟را!ا شمائر الجمعة 
النقولة من مسجد عبد الوهساب 
المئمسسان بالخالدية » وار 
ياعيني شوق » لعباس البدري» 
ط٤را‏ نقطة البداية > ..ر؟ بريد 
المستمع 4 ۲۰ ر؟ ( أعز الناس » 
لعب الحليم حافظ'» ۸ر القران 
الكريم » ۲٥‏ ر؟ « آیام من عمري »6 
لغازي العطار » ١.ر)‏ « بابسو 
الساري » لاحمد عبد الکریسم » 
« منك بالاسمر » لسيتا ء ٦1رہ‏ 
القرآن الكريم » م.ر” «يانديمي» 
لعلية » ٢ر٦‏ « والنبي وحشتنا » 
الشادية 6 ۳ر۷ جريدة الكساء » 
٣ر۷‏ على الله تعود 

الصاف » « عشلاق اليل . الأمفاف 
راضي ٤‏ هارم « عاكسنيالهوى» 
لموض الدوخي » ١۲ر۸‏ السرى 
الثيل يانايم » لطلال مداح » 
٦ر۸ ١‏ بكره وانتجاي )) لفيروز» 
۰ر۹ دئلة شمبيمة > مرا 
الجناحان والقلب » ۲۷ر, االمزمار 
حارتنا ۷ لدلال الشمالي ٥٤٤ءراً‏ 
القرآن الكريم سورة ((ال عمران » 
للتسيخ محمود الحصري ٤‏ .ارا 
الختام بالسلام الامري ٭ 


اوائل الطلبة بثانوية الاصممی 


لفت نة اصن فينج اهبك ميد العلم . وتوئی مسؤولية 
اقامة الحفل مجلس اتحاد الطلبةبائثانوية » حيث قدم الطلبة العديد من 
الفقرات المسرحية اتهادفة وعرضارياضيا . ثم قام الطلبة بتوزيعالجوائز 
على المدرسين تعبي! عن اهميقدورهوف خلق جيل واع ء ثم قام نار 
الثانوية السيد يوسف عبد الله الرشيدبتوزيع الجوائز القیمة والشهسادات 
e‏ 


لے FON‏ جل جو جد جل جلو جلو لد جلو جلو جلو لي بی چو سے 


ده يون ؤِنالعيد الوط 


طلب السید رضا الفيفي مراقسب مخطة التلفزيون خلال الاحتفالات بالعيد' © الجمعة ٢٢‏ فبرایر : الاقتضاح في 
الوطني السادس عشر ء على النصو الساعة التاسعة صباحا » وذ 


,ر۹ مجموعسة آغان منوعة 
خلال التجارب الهندسية ٤‏ .ار 
السسلام الامري والقران الكريم 
سسورة « الشورى » الشيخع 
المنشاوي» .درية الرسومالمتحركة» 
١١۰‏ برنامج ماما انیسقوالاطفال 
٥ر١‏ مسلسل الاطفال الأجنبي 
« ساك فين)) ٢‏ .1ر١١‏ ابتهالديني» 
را١‏ الانتقال الى مسج ہد 
عبدالوهاب العثمان لنقل شمائسر 
صلاة الجبعة » ,إر؟! عاتم 
الحيوان » 5آرا المسلسلالاجنبي 
فرجينيا » ۰٢ر٢‏ المباراة النھائیة 
بكرة القدم على کاس الاممالاوروبیة 
بين اانیاالفربیة وتشيكوسلوفاعيا» 
٠ر؛‏ غیلم الاسبوع العربي (اموال 
. البتامی ) بطولة فاتن حمامقوشكري 
سرحان ومحمود الليجي ٤‏ ١٠ره‏ 
اهم الانباء » .٦ر٦‏ من الفسن 
'الشعبي ٤‏ ١٠ر‏ (( كوكب القردة » 
۲ر۷ من حیاۃ ائشعوب (يوهيمي6» 
,ر۸ عاصفة على بكر هادىم » 
»)رم رحلة مع القرآن الكريسم» 
..رة نشرة الأخبار »2 .كارو 
المسئسل اللحلي (ا درب الزلق » > 
..رء! المصارعة الحرة 2.ار.١‏ 
نشرة الاخبار الانكليزية »> .كر.١‏ 
مسلسل قصص بوليسية ( رد 
الاعتبار ) » ١٠ر١١‏ الختامبالسلام 
الامري . 


التالي : 
© الثلاثاء ۲۲ فبراير : يون 


الافتتاج في الساعة الثائثة والنصف ˆ 


ہمد انظھر تسبقه فترة تجارب هندسية 
لدة ساعة ٤‏ ثم الانتقال في الساعسة 
اثرابعة والنصف الى مسرح العامد 
الخاصة لنقل حفل .وزارة التربيسة 
( أخراج بدر بورسلي ) » وسیکون 
النقل مباشرة وبالانوان ۔ 

9 الخميس ٢‏ فبراير : يكون الافتتاح 
في الساعة .ارا بعد الظهر 

تجارب هندسية »© وف الساعة الثانية 
سینقل التلفزيون مباشرة وبالالنوان 
عرض الفرق الشعبية من منطقة 
الحزام الاخفر ( اخراج عبد الله 


00201 


الساعة الثانية بعد الظهر » سينقل 
التلفزيون مباشرة وبالانوآن المهرجان 
الشعبي والائماب النارية من تسارع 
الخليج ألمريي ( تعليق رضا الفيلي 


جا وجوم رات ہد 
اھ السبت ۲٢‏ فبراير : الافتتاح في من الوالدين ۔ 

الساعة التاىمة صباحا تسبقه تجارب ٦‏ 
هندسية ٤‏ وف الساعة الرابعة يمن ١‏ 
الظهر سینقل التلفزيون مباشرة بالالوان 
الاحتفال الفني من تحت ابراج الكويت 
بشارع الخليج المربي ( اخراج عبدالله 
تفي ) . 


عيارات الحب والوفاء الكويت في 
ن ي > اقام له عيدها الوطنی . 
آئذه حفلا ناسبة عيد ميلاده » حيث 


تعثر فتاۃ في القرية على 
ایض ف مزرعة لا شايلو 6 ٤‏ وتحاول 
ہے ط6د 3 5 


فه في المسقسل الاجنبي 
فرجینیا الذي , یعرضه التلفزيون اليوم ۔ 


أموال الیتامی 
فی التلفزیسون 


سهرة الليلة نقضہ.+:ا معفقرتين : الاولى مع محمد عبد 


© غادة حسن الدشى » اقام لها والدها @ ایمن سهيل عبد العزيز » اقسام له 


: الوهاب حیث يعن “يا مشابروختك © مشخول باي اليه ۵ ۴ 
1 3 استها . الده عيد میلادہ الاول . 
ھ الاندلس تسروي العطشان ؛ بلاشرتبوسني ٤‏ حناتك بي © حفلا آناسبة تفوقهآ في دراستها وائدہ حفلا اناسبة عيد ميلاده الاول 
دانيد جائسون س سنت بيقوللي كلام ٤‏ انسى الدنيا »يللي نويت تھ تشفلني » تراعية ۳ 
في فيلم : مؤامن قراط » احبه مهما أشوف منه . 
سويسرا هلون ٠‏ والفقرة الثائیة مع برنامج« دنيا المنوعات » الذي يخرجه 
0 منصوّر المنصور . 
و السالیة : 7 7 


جيمس دين م جولي هاريس 
في فيلم : شرقي عسدن سل 
ملون . ٠‏ 

و الجمراء : 


نور الشريف ‏ ميرفت أمين 
في فيلم : دائرة الانتقام س 


حفلا حضره الاھل والاصدقاء اناسيسة 
تفوقه في صفه الاول الابتدائي . 


فتاة تعيش مع أمها وشقيقها في 
اخدى الناطق التي تدل على مستواهم 
المعيشي ©» ويحاول شقيقها ابتزاز 
اموال والدته .. ويسهر اثلیائي وهو 


بج غرناطة : 
عادل امام ناهد شريف في 
فیلےم : مغاسرون حول 


العالم ‏ ملون ٠‏ يفكر بطريقة يستطيع فيها الاستیلاء 
على الاموال .. وتشعر الفتاة بالاعيب 
© الفردوس : شقيقها وتضع خططا مضادة لكشفه .. 
فھل تنجج في ذلك ۶ 
سانجیف کومار س يوجيتا ٠‏ هذا ما ستعرفه اليوم في اتفيلسم 5 : 
بالی ف فيلم : الحسارس م العربي ١‏ اموال اليتامى ) السسذي 1 اقام نه والده © الطفل نادر رشيد حوب ٤‏ 
روا فر التلفؤيون .. هذا الفيلم من | ورب بثائرية حور حفلا لناسيه عبد والده هنلا انی ید ميلاده الأول ۔ 
بطولة فاتن حملمة وشكري سیکسان || ميلاده ء حيث انا سبع شمعات من 
هج الاحمدي : ومجمود المليجي عمره المديد . مبروك . 
فت أمين ل احمد رمزي 7 لے 
RNR Ea‏ - حفل سرحي موسيقى 
ری اله وج اداس الكويت الثادثاء الثبسل 
ن۰ 3 
طب خياك ٠:‏ لیحی أحيد » 


الطے السا » لنجاة 
الصغيرة ٢‏ 8 مشرق ورأيح » 
| محمد بحسن 7:2 خبيبة امهنا » 


امج مايطلبه الستسدون الذي 
سا 


دمه 1 


أوائل الطلبة بمدرسة الاحسسدي المتوسطة . 0 


على الطلبة المتفوقين بحضور بعضالسزولین في وزارة التربية واولا 


الامور ۔ 


كما احتفلت مدرسة الاهمديالتوسطة لابنين فعيد العلم 


» حيسث 


آلقى ناظر المدرسة السيد شير الدينالخائدي كلمة بهذه المناسبة > ثم قام 
بتوزيع الجوائز القيمة والشهاداتملى الطلبة التفرقين ۔ : 


والده حفلا اناسباة عيد ميلاده >١‏ حيث 
أطفا ثلاث شمعات من عمرہ المديد . 


© خائد احمد الدوبك › أقام لسه 
ألو الدان حفئة شيقة لمناسبة عبد مبلاده 


السادس »© حفرھا اخوته واصنقاؤء 


السفارء :مبروك . 


الخميس » نجل 9ع محمد عصام » قادر البلاد السي 


لقضاء اجازة الربيع هناك لمناسبة 
تفوقه في دراستھ 8 


اقام نه © میں سعود #لختسسي > اقلم الها 9 الطافلة نور عبد اللرزاق + اقسام لها 
واندھا هذلا للناسبة عبد میلادھا » حیث' والدها 


أطفات سبع شممات . 


اللجنة الملیا ألاحتفال بالعيد 
الوطني تدعو المساركين 
بمهرجان المركبات الى اجتماع 
دمت اللجنة العليا للاحتفال بالعيد 
الوطني الجهات ااشارکة بمركبات في 
المهرجان الذي سيقام يوم ٢٢‏ فبرايسر 
الجاري لارسال مندوبين عنها تحضور 
الاجتماع الذي سيعقد في الساسة 
العاشرة من صباح يوم الاثنيين ۲٢‏ 
غبراہر الجاري بمقر انئجنة العليا 
للاحتفال بالميد الوطني ہمہنی تلغزیون 
الكويت » وذلك الوقوف على التفصيلات 
النهائية الخاصة بيركباتهوم ٠.‏ 


مجلس مصالح منطقسة الشعب 


يقيم مجلس مصالح منطقة الشسعب 
ومدارسها حفلا لمناسبة المید الوطني 
السادس عشر في الساعة الرابعة من 
مساہ يوم الاثفين المقبلبقامة الاحتفالات 
التابعة جمعبة الشعب التعاونية . 
یتضمن هذا الحغل كلمة للسيد ابراهيم 
اللسطي مدير مكتب سمو امي الیلاد 
وکلمة للسید محمد درویش العرادي 
وكيل الديوان الثمري رئيس مجلسس 
ادارة مجلس مصائح منطقة الشمب 
ومدارسها » وکلمة السيد مصمدمسامد 
الصائع ااحامي ٤‏ وكلمة للسيد جمال 
سعد الدين ناظر مدرسة الشصب 
المتوسطة اللبنين ۔ 

ويقزم طلبة مدرسة الشصب 
المتوسطة للبنين في هذا الحفل نشيد 
١‏ هتفت بلادي » »> واطفال روضة 
آسامة بن زيد ( رقصة الحمامة » ء 
وطلبة مدرسة علي بن ابي طالب 
مقطوعة موسيقية بعنوان « فسوق 
الامواج 6 . 


علا باقاسبة عبد مبلادھ) الاول, 


نت يشان الا ملكا لمي لمرو 7 
وكافة ادا تطارال ریواصت وا اوی 


ه یلام مہا ےم ستےالیاغرة 
ه ہمہ فك کجا نیع نے مے 


نداد / اللصوة والشتعودنة : 
بح الع ہب ر عمارة الصقر رض اعت 755519 
سے / /۸۸۱٦۷۸‏ ۷ ر برشا ر شتووت + 


د مشاه ا حسادكو و جربا 


مض زی السا طم م سا لے ابر العام مرت ۸ ۲٤٢١٢٢٢‏ 


سھیلات على سارت 


لاد 


"اما فے معات :ہہ 


ہت 


ه سمرصة ٤‏ عمال س 
٢‏ مساعدطباخح ١‏ معلم ساندویش 
: الاجم وا 7 جاع لالم 
مسموح ... عہحبه اشوقتتب چاےے را رة الال 

كامات ہر ہب ریسا وافار غناما لرا نے جر ٦٣۸٦۸۸‏ ابوزياد 


ھول ی ١‏ وہ ےا ۓ تو ؛ ت ۴د٤۷‏ ٢ہ‏ رکوی ی ت 


| الوق کاس اخ 
د لصيى معادیم درا 
یتدم نحكم اشفى ا ماكو لاسب لیس ۾ صغ 0 وثامادكت ریت 
الصصينية الشهيرة 


جک ہت 


قتيات شرقیات يشمن بالج دة الثرقة الاصيلة مارا اد 2 ايع ان /ہ ردوار ا 
أ ١دایة‏ شاي حم لباردئب . برا يوا السائیۃ ۔دوارالسلاۃ ۔ مقا بل بنایۃ ا حمراء۔ صالف:4۵۷-٦٦‏ 7 رقرب صل مان / ج 4 لاككموه 


مطل وب لاج ار سکن عزاب قصاستے وشریاست سه - 
: ےس ہت 5 ¥ لتت 1 


۱ اس عو کی ١‏ مسن !تسل ما اکل ر لام( 
امدق اتھرعات اماي ع ۱ ۱ حا 0 3 عمار ا : مغك ق م 7 9 3 : 1 ١‏ 
ا معن فا نٹ وكيب ب ۹ د : بضع خبراتهالطولة ٠‏ ل الطابق نر شرع نود انا سے خفات قطمة 2 طابق علوي الاه 
ایت امتفيع من ضاۓ مان EIS‏ : ریف انا فی وت پچ الع می مس عون ۸۰۸ رداصم رج ۷۳۳۲۳ الصغ والتليس اموس 
0 7 زارة 4 و و 
7 7 7 35 الثم ا لاجمہ ہضّات ‏ انٹھوں ابل وزار می مام الزیت/ر ت ۹۲۰۰/۸ ۱۲ے 


بقالسة العن الخضراء - 


“2 مد مور ہو ف ت3 5 لدا با السا ز مر مل کا ر درن اپا عن 
م مو و وک سے اكليف كال سيارة شارجسر هلا فل باص مع السائق طراز ۷۲ | وره لگا 


1 أب من" أدء عرف نوم وَيَفْصَتلتوقعه فيمنطقة َ‫ 8 وي 1 اوتومانيك قطعت ...ر/ا؟ نويونا مكيف ٢٢‏ راکب . ولنا | و م و شيمم تو رع 
1 7 ىد مما تر سا 2 القادسية ‏ عمارات خالىد 7 7 RS‏ 0 پت 
© اريمج ار | | سه تھا یس ار چس مكيفة مطلوبة للوكالة ب سيارة ثلاجة مرسيدس 1.۸ بحالة ا 

لک أ ابی يدايا الا نق کایو۔ ہسے۔ سم : صالح آلفنيم ‏ المراجعه ICE‏ ظ ۸۴ دبنارة جبدة للبيع . للاستفسار نون : | الام رت ٩٥۳۷‏ 


تلفون. البقالة 61571/.2 بعد 


a 5‏ 5 . - ت :۳۱۰۷ . ۸ عو +٦٦۹ ۷۱۸٢١۹‏ 
مھند سان مذ سين الظهر . 
مر د رمل عن ممس واب مالوب ررر ہکرت | شمتق حدیشه تيع جع 


FEE‏ وچ ہز 


0 لام ا عم مع اا ی تمع سے 
1 و ١‏ كاملشة 9 ا 
ب , تك کا تب إطص.ب ٣٣۶٣٤‏ ال ا Ema‏ نو سر ہی ا ا 
ام تسا / اعا ليج ارات والسساحة دع ہی بر و2 لك | یا ہے تتدتويتت الكرد ء النقرة ۔ اطراممد رين ٦٦۷٦٠۷‏ 
حارة انار رضي ۰ ر مثلت رت اکر ہے اد تال 2 ریم سیر ھت ا درطي اد پنڑعر ۹ه په 02320 ااراشعة : معرض الاخلاض وا 
رة الامرت ہے لله من إساع الرايمة الى السائمة ساد ادتصال /ت ١١۸٥١۷٤٣‏ اشقالمتت للاقمشة , عث ۷٢٢‏ ۹سا٤‏ گور 


e :‏ ۹ 5 7 
لاع ولع ل بے بعلاو بان اك ہے للايجار والبيع ٠‏ 
صمل يجا ركز باب وراص ای ص و م ۱ للايجار مق ذت راي اقام رتت شقة للابجسار تو 
مشاهرة اق لع الان بتک لنت انا نے » ماب ف ر رع و عب رانين مع ع اکر شقة دیلوکس مكيفة وكبيرة 1 کیئے ثاثا حدیسث الا 
ا یں انت ۷۵ اریم ماریضے م1 مير کی ع وسر مصسبيه ا باب د وشقة عادية ہت نے اكيس للبيع ‏ حولي ٭ راج 
ہہ ايه | سيم جيلة للبكسد #الواهات . ايه العمدى . الل | رامن ۸۱۸۵١‏ لحر | المراجعة ت ۷۱۳۱۱۲ من | جب رص ٤ے‏ اتلفون: ۲۱1۰ ۰ 
لمشت باسيلالشنية ۔ هبرشي ۔ حش امب سے کا ۵86٤‏ 7 مم Af‏ صباهًا رمس : اء 73 جج 
تىب بالستفي مھ و i‏ میسنت باصا | سس راي الیکش | جواز سفر مفقود o‏ وتالا فق 
تاح فرص كبالي بالات کت ابا سے فقد من المدعو فتحالله: وه 
1 جديدة لصنم الكان بل كدر أبراد مره 
سے ہے فق مکابس جديدة لصنع الكاشي ال ا ا ےہ رات ت | درویش جوک ر ايراننسي | | مسيلة مره ساعن ما 
ن جاع الم | ارلھے/ غ التسلیم فورا مع استعداد اياك رعارکے بسا شای /ہابۃ/ماۓ الجنسية جواز سفر رقم امار یق رز کو ا 
می امام ری سا مرکم مقاط ال : تلصیانة ت : 211655 ٠‏ ہد مت ؛ ريونت / ردو ملا مم ê‏ الرجساء مين ع كفل مز اويطلان > مرش زاین 
8 پچ <A‏ عليسه الاتصسال E‏ 
: م “٦٦×‏ سر لاڈ ڈو یں ۸۷۵۸ء دن ا ا 


سج تس وی یہہ 


ابد سيا ركيب الاسستهما: .. ہبسیارة انا 
یتکس او اھ ی / لركلؤسمة 


عد لارا متت والتجارة 


Se SAE جمسہدا‎ 


سان ہے ر خلت وود» :| :قباطي مو روگ وای 
برا ر بطر ارد الصادى ٠‏ 
ط 5 
مین امس في الکو اھا د لن ی 
: ا سر تسفارة الہ ا 
ا ات عد ANON‏ 


دکان في منطقة الشرق: قرب 
المباخث الدئياسية يتكون من 
دورين المساحة الاجماليسة | 


القيس س العدد ۷ء1۷ ۷۷ 


غريب جدا امر هذا التعتيم الاعلامي الذي تحاط به 
- في وطننا العربي كل خطوات التسویة » وما يدور 
بنسانها من اتصالات ! . غفي الوقت الذي تنشر فيه 
صحف ١‏ جميماء وآجھسزۃ اعلامه كافة ادق 
التفصيلات عمسا جری ويجري من أحاديث ولقاءات 
واتفاقات بصدد مستقبل الحل السلمی المزعوم الذي 
يكال اله تيضع ک واي اليد اع یسا 
اع العربي ‏ الاسرائيئي..» نجسسد آن الشعب 
المرب شید ازوج المقدوع الذي ھو آخر من بعل 
لا يقرأ في صحفه ولا ب من اذاعاته ء ولا یجد عند 
المسؤولين من قادته من الايضاحجات والتفسيرات 
ب وحتى التبريرات ‏ ما يضعه في الصورة بوصفسه 
صاحب القضية ء أو يجعله متابعا لما يجري » وعارفا 
ل س أو على الاقل ‏ ہما يتوقع 

يجابه به في الفد القريب من مفاجات تسظزم منه أن 
e‏ أو يعلن موقفا ء أو يلتزم بقرار .٠٠‏ 


واذا كان من حق الحكومات ‏ اية خكومات ‏ ان 
تلجا الى الاس الیب ب الدبلوماسية السرية في محادشسات 
ومفاوضات ذات طاب ٠.‏ فسان القضايا 
المصيرية ليست سے کی و سر 


ظهر الشعوب فک في غيابها » او بعيدا من اسم 
برایھا واستمزاج مشاعرھا وغمم مواقٹھا ن 

' وختی' الا ٤‏ فان-امتنا. لاا 
ادق : اس أن تصدق کل هذا الذي ي 
عن ( تنازلات » رضيت بها الجوائب السبية المختلفة » 
ابتداء من دول المواجهة» وانتهاء بالمقاومة الفاسطينية 
ہے وانما يهمنا اليوم ان نتسساءل » ونرجر من كل 
المشاركين في اتصالات التسوية او محادثات العمل 
السلمسي » ان يردوا على تساؤلدسسا بكل الصراحة 
والوضوح ) ومن غب التواء » أو مراوفة . 


0 اصحبح ان رى التسوية التي ستطرح ف حنيف» 

تنص فيما تنص عليه ء على تدويل مديسة القدس 

العربية ؟ 

و واذا کان ما يتردد بشان مستقبسل القدس 

شهور » صحيعا ٠٠ء‏ فعلى اي آساس يتم هذا افر 
ا 70-۶ تي على قلب 


لجع المرب والمسامين کانة يشل 
هذا التنازل ء قبل ان دسالھم ران على الاقل ء وقبل 
أن نضعهم امام مسؤولياتهم ء أو نلقي تبعة است 
القدس على عواتقهم » ما دمنا قد عجزنا نحن عن القيام 
بهذه المهمة التاريخية ؟ 

والقدس هي النسداء الذي ينبغي ان يظل متصلا 
ومتناغما بين الارض والسماء » يحفز العرب والمسمين 
ويستحثهم صباح مساء أن « حي على الجهاد » حتی 
يتطهر مسرى الصطفى عليه الصلاة والسلام : من 
رجس الاحتلال » وحتى يستخلص مهد المسيح من اسر 
الذين ناصبوه العداء منذ سناعة مولده وحتى الآن على 
مدى عشرين قرئا متصلة من الزمان ٠‏ 

والی ما قبل عامين فقط . . كان الحديث عن العودة 
التریبة الى القدس يملا النفوس املا » ويضيء القلوب 
اشماعا ونورا . 

ولقد کان کل واحد من ابناء جیلنا یردد 0ك 
فيصل بن عبدالعزيز يرحمه الله » ما كان يقوله لكل من 
بلقا : « نشي اريد ان اصلي في المسجد الاتصئ » كيل 
أن يدركني «الموت» .فكيف یراد منا.اليوم انندخل القدمن 
غرباء . وكأنئا ندخل جزيرة ١‏ منهاتن » الني یقوم فيها 
مبنى الامم المتحدة مطلا على بحيرة.” ليك سكسيسن » 
في ولاية نيويورك + أرضا دولية ؛ .لا ؤجود فيها للعروبة 
أو ال 11 

وكيف سٹسلم الیوم + يما رفضنا ان نسلم ابه قبل 
تسمة وعشرين عاما 
الجیوش ولا کان 
اولا کنا فت 
والطاقات 7015 

ان الجيشر الإردني زغم ارادة وتوجیر ات قائده 
الاتكليزي يومئذ الجترال كلوب باشیا:: 1 طاع .ان 


وستخلص القدر 7 من پر ائن‌الاغنصابِ يوم ۸۸ 
3 : عا متصلة 3 


قرفا فوق اقطارنا كل. هذه :الرایات 
هذا :الذي بين ایدینا الا من الثروات 


. يوم لم تكن لنا كل هذه ” 


: دجام بين ال اذاهب اوالطوائن السيحية E‏ 


وسقطت القدس يا ويلتاه ... 

وتحقق کل ما جال في ذهن العقيد التل من مخاوف 
... بل تحقق ما هو اکثر منسه © فداحة وفجيعة 
وضياعا ! 


القدين عربية .قبل .ظهور موسي 
1 1 
ول توق انها مدينة ,مديلنة ززا أنيها موشخ 


وصغما معجم البلدان ٠٠١‏ فهي رمز لتحریر فلسطینِ 
علها ؛ وهي هوی الأمال في ان تعود فلسطين بكل ذرة 
من ترابها الطهور ؛ عربية للعرب في يوم لیس ببعيد. 
ولم تكن « اورشلیم » منذ انشائها قبل تسعسة 
وعشرين قرنا » مدينة يهودية أبدأ . . . حتى في فترات 
تسلل اليهود اليها . 
ولیس مصطلح « ٴاورشلیم » مصطلحا عبريا اطلق 
على القدس ليدل على انها يهودية .. بل انه 
عرفت به القدس « قبل ظهور موسى ء وقبل ان تكون 
قد تكونت لغة عبرية بمعنى يهودية ٤‏ بعدة قرون » 
كما يقول الدكتور احمد سوس ففي كتابه « العربواليهود 
في التاريخ ٤‏ . وانیسا كلمة « اورشلیسم » 


وكل الروايات المأخوذة عن التوراة ذاتها تؤكد على 
نحو قاطع « أن مدينة القدس كانت منذ خمسة الاف 
عام مدينة عربية كنعانيسة ؛ وقد بقيت بيد سكانها 
الببوسيين اكثر من التي مام قبل عهد موسی ۽ كا 

بقيت بيد اهلها ثلائمائة عام يبوج ود الموسويين في 

فلسطين کر يعد مكول اليهود اليها في عهد داود بتی 

سكانها علی أرأضيهم وفي بيوتهم وعاش اليهود في فترة 
وجودهم اقلية بينهم حتى تم سبيهم الی بابل في عهد 
الكنعانيين » فعاد سکان اورشلیم ليستقلوا بمدينتهم 
استثلالا تاما ؛ كما ان اليهود الذين رجعوا الىاورشليم 
في عهد' الاخمينيين الفرس کانوا اقلية ضئيلة > وقد 
منعهم سكان اورشلیم العرب من اعادة بناء هيكلهم »> 
ثم استمر وجودهم كاقلية ضئيلة قي:المدينة كما تقذم حتى 
ازيلوا نهائيا منها في عهد الرومان فرجعت المدينة الى 
أهلها کالسابق » . 

فعروبة القدس الى جائب أنها ثابتة تازيخيا منذ نيف 
وخمسين قرنا > هي التزام قوني: وديني ووجدانتي 
بالنسبة لکل عربي لم < ومنذ دخول الالام ام في 
فلسطين بعد استتقاذها من ايدي الرومان وبدءا مسن 
عهد الخليقة عير بن الخطاب ظل منتاح کیسة اة 
بایدي عائ مسلبة هي « جودة الحسيني » التي 
بطرق بابھا مجر کل يوم ب منذ مثات السئین ا رجل 
من عائلة ۷ نسينة » المفتاح ثم يتجه الى الكنيسة 
ويغتم بابها › ليؤيها المنسيحيون على اختلاف ہڈا 
وطوائفھم ٠‏ وعند الظھر يغلق الباب ويعاد المفتاح الى 


عائلة « الحسيني ٠‏ وبعد الظهر یں الشخص ئفسه 
الباب ‏ ثانیة + وهكذ ينهض 1 ن بواجب 
خماية ااقدسات المسيحية وبالڈ يتحقيق الو اق 


الا عندما صدر قرار 
العامة للامم المتحدة بتاریخ ۲۹ توفمبر ۱۹۲۷ حيشئص 


تقسيم فلسطين عن الجممينسة 


تروع التقسيم على « وضع 
دول خاص » وعلی اسناد ادارتها الى الامم المتحدة 
حيث تناط هذه الادارة ہمجلس الوصاية الذي يكلف 
باعداد نظام ينص على المحافظة على الاماكن المقدسة 
الموجودة بمديئة القدس وال يجلها اتباع الاديان 
الثلائة ٤‏ وعلى تشجيع روح انتماون بين سك المدينة 
... ويعين مجلس الوصاية حاکما لدينة القدس يكون 
مسؤولا ايامه ٤‏ ويجب أن تتوفر في المرشحلمهذه الوظيفة 
صفات خاصة ؛ على انه لا يجوز تعيينه من رعايا احدی 
الدولتين : العربية او اليهودية في فلسطين ... ويمثل 
هذا الحاكم ١‏ لام المتحعدة في مديئنة القدسی ویباشر 
باسمها السلطة السياسية ہما في ذلك ادارة الشؤون 
الخارجية ؛ ويعاونه موظفون اداريون پچ موظفين 
دوليين بحكم المادة المائة من ميشاق الامم المتحدة » 
ويختارون من سكان المدينة ومن بقية فلسطين بدون اي 
تمييز بسبب الاصل . . . ويكون للسلطات الحليةالتابعة 
في الوقت الحاضر ادينة القدس اختصاصات حكومية 
وادارية واسعة ويضع حاكم مدينة القدس مشروع 
انشاء اقسام بلدية خاصة تشتمل على الحي العربي 
والحي البمردى ا المدينة » . 


لکن هذا المشروع رغم تناوله القدس كلها سرقيها 
وغربيها » والمدينة المربية القديمة والاحياء اليهودية 
الجديدة الدخيلة معا ... فقد لقي من العرب اصرارا 
على رفضه والتيسك بعروبة القدس رغم حراجة 
الظروف التي كانت تعيشها امتنا في تلك الفترة » ورغم 
التخاذل والأستخذاء اللذين كانت تتسم بها تصرفات 
بعض الحكام العرب ازاء المؤامرات والمداخلات‌الدولية. 
ولطالما انعقدت المؤتمرات الشمبية والمربية 
والاسلامية » دفاعا عن القدس وشجبا لاية محاولة 
لتدويلها وحضا على الاستمساك بعروبتها . 
فكيف يمكن ان يقبل العسرب اليوم ٤‏ وف ظل الروح 
التي سادت في اعقاب حر اکتوبر ٤‏ وبين ايدي امتنا 
سلاح البترول ٤‏ ان ئفرط بالقدس © ونسکت على 
مؤامرة تدويلها ٭ مع بقاء ما يسمى بالقدس الجديدة 
يهودية وعاصمة لدولة اسرائیل ؟! 


ان فكرة تدويل القدس العربية ٤‏ فكرة شريرة لیس 
هدفها « المحافظة على الاماكن المقدسة والمبانيوالامكنة 
الدينية وكفالة حرية الوصول اليها وحرية العبادة » كما 
نص على ذلك مشروع التدويل . ٠‏ وائما القضاء نهائيا 
على عروية فلسطلين ذاتها وطمسس معالم الوج سود 
العربی اسلامی فيها ٠.‏ ألا متى شكا أحد من 
اتباع ا السماوية الثلاثة” - اق اي ظرف وني اي 
عهد س من أنتهاك حرية « الاماكدسن المقدسة » او 
تعطيل « حرية الوصول اليها » أو ممارسة « حرية 
المبادة فيها » ؟ وهل عرفت فلسطين ذاتھا صرامسا 
دمويا ‏ وهي ارض السلام ‏ الا عنذما طبع قيها 

ليبيون فترة من اون وال عدا بدا 


:+الاستعماريون اليهود في غزوها منذ نحو نصف قرن 5 


استرداد القدس مسؤولية عربية 


أن ما یٹم اجب كل العجب » ويملا الجو بآلاف 
علامات لاشتعراب والاستغھام ٤‏ عےذا: السكوت 
لمطالبة :الجادة باستتمااة القدس من ايدي 
0 الدئياسة الى جسدها شمار 
ي اولیس تحریر کامل الراب 
تامل وشريد آمتنا العربية 


مدينة القيس تحت نظام.. 
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ولا ادري لمصلحة من تحاط بالسرية والكتمان کسل 
المحاولات والمناورات التي تجري ‏ وفي هذه الايسام 
بالذات ‏ لتدويل القدس ؛ أي لتضييع صفتها القومية 
الى الابد ٠‏ ضمن صفقة التنازلات التي تشتمل عليها 
عملية التسوية الني يتم طبخها في الظلام ؟! 

واذا كان العجز العربي قد دفعنا السى التورط 
تنازلات لاترضاها امتنا ٠‏ ولا تغفرها لُنا اجيال سابقة 
ولا اجيال لاحقة ... نمن الذي منحنا صلاحيات 
التفريط بالارض وبالمقدسات ٠‏ وما الغرض من الرضى 
بالانجرار وراء هذه المؤامرة الدولية الخبيثة التي لا تقف 
أطرافها عند اسرائیل ومن یساندونھا » بل تتجاوزهم 
الى اطراف كثيرة لم يخفف من سورة وسعار دقدها 
التاريخي على العرب والاسلام ؛ لاتعاقب السنين » ولا 
انصرام القرون ٠‏ 

وحتى لو أهيل اهل القدسى وابناء فلسطين اسر 
استخلاصها من ایدي العدو ٤‏ تحست ضغط ظروف 
قاهرة لاقبل لهم بها .. فهل القدس مدينة لاتخص الا 
اهلها » ولا تھم مير الفلسطينيين ؟ وهل نسينا انها كانت 
ل وستظل ‏ من اقدس المدن عند المرب » حتى قبل 
بزوغ فجر الاسلام على الوطن العربي » وانها الثفسر 
الاسلامي” الذي يلزم الدين المسلمين اة بالجهاد دونه 
والاستشهاد دفاعا عنه؟ ٠‏ 

.لن..للجيل العرتي”الحاضى, لا یملئد۔منی حتى لو۔ اراد .. 
طائعا غير مكره ے أبع يتنازل عن الق دس » او يفرط 
بعروبتها أو يتغاضى عن تمرير مؤامرّة التدويل التسي ١‏ 
أطلت مرة اخرى بشبحها الرهيب لتخيم عليها 
لاسباب منها على سبيل المثال لا الحصر : 

اولا ‏ ان القدس اولى التبلتین وثالث الحرمين 
الشريفين ؛ والمكان الذي لاتشد الرحال س كما قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الى غيره ؛ بعد 
الكمبة المشرفة والمسجد النبوي في المدينة المثورة ٤‏ 

٭ فهي اذن وديعة المسلمين كافة لدى العسرب » 

ومسؤولية الاجيال العربية عن سلامتها وعروہٹھا 
مسؤولية متصلة لا يمكن التنصل منها او التخلي عنما 
مادام هناك عرب ؛ وما دام هناك مسلمون ؛ 

ثائيا ‏ ان القدس قلب فلسطين ٠‏ والتفريط بهسا 
اول طريق‌التفريط بالمستقبل اله يني ) ومن بعد 
بمستقبل الوجود العربي في وطن امتنا كله . وقد يكون 
هناك من يقول بان الظروف الراهئة تفرض علينا اننسلم 


باسلوب العمل المرحلي ؛ لکن هذا الاسلوب لاينيفي 
أن ينسحب ابدا ‏ على الاقل ب على التخلي عن 
القدسى »© لان ضياع التدس ©» سیجر وراءه ضياع 
فلسطين نهائيا ... وهذا ما لا يجوز ان يحدية 
ا 

ثالثا ۔۔ ان القدس ‏ عندما نستسلم لمؤامرة تدويلها 


خطيرة تجرنا الى نجالع وكوارثقومية 
فهي ستفك من الاسر اليهودي لتقع 
فريسة اسر جديد ٤‏ اهرة الصيقة الدولية ٠‏ ويف 
التسلط اليهودي العالمي آلذي عرفنا اساليب تسلله 
في تجارب مريرة كثيرة .. وفي غد لیس بالبعید سيمتد 
مخلب الاخطبوط الاسرائيلي ليضرب ضربة قاصية 
اخرى - كما فعل في الخامس من حزيران ( يونيو  )‏ 
في أماكن مقدسة عند العرب قد تكون هذه المرة المدينة 
المنورة التي مازال ثار اليهود من الاسلام على ثراها 
حيا متجددا يذكرونه کلما ذكرو | بني قريظة والنضم 


لقد ظل كل يهودي ملزما بان يردد عندما يستيقظ من 
نومه في الصباح ٤‏ وعندما يأوي الى فراشه في المساء ٤‏ 
اجيالا بعد اجيآل » المقولة المشهورة : 7 شلت يميني ان 
نسيتك يا اورشلیم » . 

وقي الخامبس من یوئیو ۱۹٦۷‏ + وعندما تدفقت 

شراذم اليهؤد 'على. القدس تنتهك حرماتها وتعبث 
بأقداسها ... استراح الحقد في صدور الاسرائيليين » 


فخفتت صیحاتھسم الحمومة من اجل القدس ؛ وا 
عادوا بحاجة الى الى أن يتذكروها او يذكروا! بها وقسسد 
اصبحت رهن مطامعھم وباتت بمسجدها الاقصسسى 
وقبة الصخرة وكنيسة آلہد وكئيسة القيابة وجبل المكبر 
وطريق الالام ء اسيرة اغتصابھم وتسلطهم .. 


کنا على المرب أن يرددوا هم الان تلك المقولسسة 
ل 55 
1 سر 
ا کو 


اکاوس 
تی 5 5 


سك. « كان هلر قدر المانيا أولم يكن في الامكان تاجيل 
هذا القضاء والقدر ادا » ٠٠٠‏ 
هذه الکلماتقاٹھا الفيلد مارشالولترنون براوخشسن: 
القائد العام للجيش الالماني 
۲ءء وقد يكون هتار ار حلقة في ساسا 


في آلفترة من ۱۹۳۷ حتی 


الفاتحين المفامرين العظماء من امثال الأسكندر وقيصر 


٠ ونابليون‎ 


مشهد من فيلم ١‏ مهمة انتحارية ». 


وبعد مداولات ومفاوضات طويلة 
استمرت قرابة عامين بين الفنائنة 
ماجدة ومؤسسة السينيسا ارة 
الثقافة باعت بالفشل ٠‏ قررت الفنانة 
ماجدة أن تتحمل وحدھا عبء انتاج 
فيلم ( العمر لحظة ١‏ عن قصة يوسفٌ 
السباعي ومن اخراج المخرج الجديد 
مدكور ثابت © الذي ہل نعل الخریر 
حسين حلمي المهندس بسبب مرضه. 

التصوير بدا في منتصف فبرايسر, 
ا ماضي ونقوم ماجدة ببطولته . 
ویشارکھا البطولة احمد مظهر ونبيلة 
عبيد ونادية الجندي ١‏ والفنانسان 
الصاعدان احمد زكي ومحمد خيري. 


المصيبة كبيرة على فرقة اتشري 


وقد يكون الرايخ ٠‏ النالت آخر 
الامبراطوريات ائتي شهدها العالم .. 
ولكن مما لا شك فيه أن الفترة التي 
.شبهدت ارتفاعهبا وسقوطهما ‏ هتلر 
والرابخ . الثانث س رغم قصر مدتها 
( ۱۹۳۳ ۔ ۱۹۲۵ ) تعد يحق أخطر 
فترة شهدها التاريخ عبر کل القرون . 
والسینما الاميريكية أعطت ولا تزال 
تعطي الكثير لانتاج اغلام الحرب العالیة 
الثانية » قيراها هذا الجيل الجديد من 
الشباب في كل أنحاء العائم لانه نسم 
بعش أبامها ولم يكتو بنارها ولم يتتبع 
احداٹھا واھوالھا آلني سملت كز 


مدة الفیلم ساعة واربعون دقیقة ۔۔ 

بطولة جوسی اوکلاند ومارتن شو 
وتیموتی بوتومز وأنتوني اندروسسس 
ونیکولا بلجيت ... وجوه كلها جديدة 
تمثل لاول مرة » وهو تقليد متبع في 
السینما الاميركية هذه ا . , أختفقت 
الاسماء اللامعة الرنانة أو كادت ... 
وفتحت الابواب على مصرعيها للوجوه 
الجديدة الشابة . 

في عام 1441 كلف ثلاثة جنود من 
الجيش البريطاني بتنفيذ مهمة انقضاء 
على المفوض العام لترايخ الالمانسي 
( هيدريرك ) الذي يتولى الحكم فسي 
تشیکوسلوفاکیا أثناء اختلال الا لان لها 
٠. .‏ وینزل اثثلائة بالمظلات ويتصلسون 
بالقاومة ويخططونكممليةاغتبار الزعدم 


مرات .. وتنجح في النهاية ویصاب 
عيدريك إصابات قاتلة ويموت .. وتبدا 
السلطات الحاكمة بمطاردة کل أعالي 
المدينة . وتخصص مكافاة مالية سخية 
من برشد عن القائل . وينذر كل 
شخص يخفي الفاعل بالاعدام ۔ وبخاف 
أحد الاشخاص من الاعتقال والاعدامء 
فيقول کل ثي» ۔ وهنا . نکون الغا 2 
التتي نتركها لحين عرض الفيلم ۔ 

اما الفیلمان الاخران .. اسر 
آونیون والاسياد فھما من بطولة نجم 
امخالب. البيضاء غرانكو نيرو .. الاول 
ہم سشتيرفانج حايذين ومارتین سنا 
والثاني مع جيمس ماسون وجنیضر 
آونیل ... 

الوا لغامر آوتيون» بشٹری أرضا 
من مالكها ويسافر بعربته الممتلئنة 
بالبصل ليستلم الارض .. ولكنه يجدها 
محط أطماع الكثيرين ‏ كما يجد أن 
تصاحب الارض البائع ولدين يرفضان 
تسليمه الارض . ويلفت اونيون كل 
الانظار اليه لانه ياكل البصل باستمرار 
... ويتضح له أن الارض المجساورة 
يملكها الثري ( فوستر ) وهي ممتلئسة 
بابار النفط . . وأنه بريد الاستيلاء على 
الارض التي اشتراها اوتبون لانها 
نعوم هي الاخرى على بحيرة من 
النفط ... وهنا بیدا الصراع الهاثئل 
بين فوستر وأونيون من اجل الارض 
والنفط. . من الذي سينتصر في النهاية 


اقخرين» سارہ تعيل اسم 


٤‏ التق تسارت ۱ i‏ استطیع أن امف مشاعري في ذلسك 
ينه التي سر دس ور ا ای وفع رو مک ا اف جو ا 


من الذي سیستولسی علسی الارضی 
والنفط ۴ . 
أما فيكم ١‏ الاسياد © فيحكي في 

ساعتين تقريبا قصة المدرسة الج 
( باردي ) الني تذهب العمل لاول مرة 
في مدينة ( باليرمو ), .وتفاجا باحداث 
كثيرة منذ البداية .. أولها متتل 
الشاب ( نيلارا ) الذي اعترض طريقها 
في أليوم الاول لوصولها .. وذاتليقة 
بتعقبها شخصان ويضربانها ضربا مبرها 


عرقة نهمساد 


مشنهد من فيلم لا المفامر اونیون » . 


.. وبعد ساعات قليلة يعثر عليهمسا 
مقتولين .. ویشك بولئيس الديدة 
في علاقتها بهذه الاحداث. . وتشك هي 
في صاحب المنزل الذي فيه وهو 
( العجوز انطونيو ) ... ونٹور عليه 
وتتهمه بأنه استخدمها وسيلة لتحقيق 
كل أطماعه . فبخيرها بدوره أنه معقد 
من الجيش الاميركي الذي دخل المدينة 
لان اينه الوحبد مات في الحرب وانسه 
لذلك بريد الانتقام منهم .. ويتدخضل 


ليسنمروا في حمل الرسالة الفنية ؟ . اله 
يستقيل اصدقاء حميمين 
معهم في خوار 
التي تملا أكثر فراغاته .. 


.. يناقشهم ء يدخل 


٠.‏ ويمارس لمبة طاولة الزهر 


قلعي بعد أن فقدت اہم ركيزة درامية فيها : نهاد قلعي نفسے . 
كان دريد مصمما على الاعتزال بعد أن فقد رفيق دربه ٠‏ واصبح وحيدا 


على الخشبة في كل المجالات 


.. لکن ٠‏ عادت مسرحية « غربة » 


مرة ثانية 


الى انظار الجمهور اثر تصميم من نهاد على ابقاء السرحية مسثمرة . 


واد برتاح ٤‏ بعيدا عن الفن » في بيته » 
يتسلى بلعب الطاولة » يقرا » ويستقبسسل 
الاصدناء » لكنه يعتذر عن استقبال الصحافيين 

والنا دريد لهام اذا كانت رغبته بالاعتزال 
جادة ٠‏ فقال : 

بمد أن اكد الطب على ضرورة استراحة 
نھاد عاما كاملا على الاقل »> شعرت بان الدنيا 
غائمة امام بصري ۽ وان لا شيء يهم فی هذه 
الحباة . قبل الحادث كان نهاد يزرع نكاته 
وعباراته اللاسعة في كوائيس مسرح اتحاد 
العمال » حيث كانت تمرض الغرية» وفجاة .. 
سقط ! وكان ما کان من نقله الى الندنواعادته 


مع اوامر الاطباء . 
© ما صحة ما قبل من أن حادثة معينة سببت 
نه هذا امرض : الشلل الجزئي . 


بقاطع دريد السؤال قائلا : 


س نهاد مصاب بعدة امراض .. ولا شك 


أن أحزانه المنانية من فقدانه بينه هي پروت 
حيث بناه بعرقه ووضع فيه حصيلة جهسده 
لیکون استراحته اثناء وجوده في لبنان ء لا 
شك أن هذه الاحزان هي السبب الاول > 
ولکن لیس الاخم ؟ 

وق استراحة نهاد قلعي الحالية » في 
بيته الدمشقي ٠‏ حياة آخری . نهاد ينفسي 
الاشاعات وهو يبدو على طبيعته . يقول في 
البدایة ٤‏ وبعد ان نذكر أمامه خبر عودة 
«غربة» :, 
آنا شجعت دريد على اعادة المسرحية. 
حزنت عندما عرفت آنه يريد الغاء العمل 
والاكتفاء باعماله في شركة (شمر!ا)) الخاصسة 
بالاعلانات التجارية . انصلت بعدد مزعناصر 
المسرحية وقلت لهم آني لا اقبل ان بتوقف العمل 
بمجرد توقيفي عن الاستمرار في الفسسن » 
واستطاعوا اقناع درید باعادة «غربة» . 
© هل تصف لنا مورك حينما علمت بان فرقة 


بد أن أؤكد امتناني قرفيقي دريد على هذه 
الخطوة . 

و .- نهاد يستمر في اجازته البميدة عن 
الفن منذ آب الاضي » حیث توقفت «غرية» 
وسری الحزن في افئدة عناصرها » وخلال 2 
اسنمرت شهرا ء كان بعيدا عن الانظار مما 
كبر حجم الشائعات .. بینما العلاج مستمر في 
الالنفاف حول اعضائه المعرضة للتجمد » أو 
لغباب الدم عن مجاريها . 

والعلاج » هنا »> من نوع آخر » يفسره 
نهاد قافا : 

علاحي لا يقضي بتناول وجبات مسن 
الدواء ٤‏ أو الحقن .. بل هو علاجيزيائي. 
كيف ؟ باجراء تمارين للصوت بعدما شعسرت 
بتعثر الكلمات على لسائي » وهذه كانتنتيجة 
حتمبة للاصابة , ایضا : تدليكات طبية للوجھ 
والعنق ٤‏ 3 يجري بمعدل مرتين في 
آليوم . 
© تشعر بتحسن سريع ؟ 

۔۔ بالطبع .. وأحيانا اشعر اني لا اعائسی 
من أية اصابة » لکن الاستمرار في العسلاج 
ضروري ٠‏ 

كيف يقضي نهاد أوقانه بعيدا عن أقسرب 
الاصدقاء الذبن ذهبوا مع «غرية» الى البميد » 


ویضیف نهاد : 

اقرا حينما لا أجد صديقا افرا كتبا فسي 
الدراما اإسرحية .. في العصر الحديث 
زمن آلاغریق .. واعبشى ابضا اوفاتا 
مريحة ٤‏ مع اراد عاللني . 
حقوم على . 
© ومتی تتوقع أن يشاهدك الجمهور في 
اول عمل فني ؟ 

هذا عائد لاوامر الاطباء .. عواجت في 
الاردن ٤‏ کے نے الطبية ٤‏ وي 

انی » بعد ارنت ائتزود 
بارا الاطباء ء لذلك عرشت حالتي على أطباء 
كثيرين .. لکن ؛ والحمد لله » كان تالتطمينات 
@ وهل هناك مشاريع ما ..؟ 

س في جعبة دريد مشروع مسلسل تلفزيوني 
يحمل اسم «الاغرار» , هذا مشروع قديم جال 
العمل المسرحي دون البده فيه ٤‏ واعتقد ان 
بداية عودتي الى الفن ستكون منه .السبينها؟ 
لا أعتقد ان المشاريع السينمائية ستاضسی 
اهتمامنا » ربما هذا سيكون على المسسدى 
الطويل » وآذا تحسنت أوضاع السینما » 
وبعد ان نجد الموضوع اللائم للكاريكاتير الدريد 
ونهاد ۱۷ء 


( ميشيل ) زميل ( باردي ) في 
المدرسة . ويقتل العجوز الطوئيسسو 
المكروه من كل أهالي المدينة ومنهسم 
المدرسة الحسناہ۔ 

وبعد تلك هي قصص الافلام الثلائة 
بربطھا جميعها خيط واحد وعنصر واحد 
الاثارة والتشويق » وهي سمة واضحة 
من سمات المدرسة الاميركية سي 
السینما ... 


فؤاد الھندس رئيس اتحاد اصحاب 
الفرق الخاصة 


اتحاد لمشلين 
لواجهة انتحاد 
اصحاب الشرق 


الفنان بدر الدين چمجوم وجه 
دعوة الى معظم الفنائین في القاهرة» 
لحضور ( الاجنماع التأسيسي الاول ) 
الذي سيعقد في مستبرع 0 فرييد 
الاطرش ) مقر فرقة عمر | 
المسرحية ؛ بهدف تكوين اتحلد للمثلين 
العاملين في فرق القطاع الخاص . 
في خطاب الدعوة ان 
الهدف من انشاء هذا الاتحاد هو 
« حمایة ؛ خاصة وان 
نشاط النقابة معطل » . 

ومن المعروف أن أصحاب الفرق 
الخاصة اسسوا مؤخرا اتحادا 
يضمهم » تولى رئاسته الفنسان فؤاد 
الھندس للعمل على رعاية مصالحهم 
وتنظيم العلاقات فيما بیٹھم » وبیسن 
مصالحهم الحيوية مواجهة تلاعسب 
الفنائین بهم وبالفرق المسرحية»ويبدو 
ان الغنان بدر الدين جمجسوم اراد 
انشاء اتحاد مضاد لاتحاد أصحاب 
الفرق الخاصة . 
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الشرض كوجاتك 


بعحول ال زعےع ازي 


جو 


لقطة من فيلم الئقذ ... 


الطبيسبومماناة المهنة 


الجديد في دور العتسركسابنداء من غد السبت ٠‏ يضم 
مجموعة من الافےہسلام ذاتالمضمون الجيد . فهي جميمها 
تقریبا ذات طابع بوليسي فياطار اجتماعي مرح خفيف .. 


اما الممثلون فا ان جمهورالكويتيعرفهم جيدا من خلال حلقاتهم 
التنفزيونية !و من افلام سبةقعرضها وئالت اعجي باب 
الجماهير ... 


شحنة من الذهب .فقدت ابان ‏ الحرب 
العالية النائية » وكانت في طرنقها 
الى بنك .الرایخ 2 ۳ ونمل 


« الخطة المثرة » 


كوجاك رحسل ..البوئيس : اثشرس 
الحنيفا > الذي احبه الجمهور وهنو 


لکن هوائز هذ سجين في احد معتقلات 
برقين تحت حراسة مشددة من قوات 


الفطة كامثة » لكن هل يتم انمٹور مل 

الذهب ابالفعل ؟ الفيكم من يتمق 

تبلي سافلاس وجيمس ماسون . 
«المنقفيبيكذ» 


لويس قالی »> الممفل الفرتسی بطل 


:فيكم «- أجازة. القيادة 6“ الكوميدي ء>: 
ردي دور جديدا بنفس الروع و : 


اليه ذات يوم رئيس عصابة مصساب 
بطلقات نارية ؛. ويقوم ا الطبيب 
باستخراجها له . ویخشی أن يصال 
الامر الى الشرطة . . . لکن الزوجة 
تلوح بافثناء سر زعيم المضابة © وييد! 
رجال “الزعبم بوضع أخطة الق زوجة 
الطبيب .وهي مفادرة. الدينة. بااقطار. - 

ويعرف الطبيب الخطة وبحاول انقلا 


زوجته ٤‏ ویجد بذلا.منها صديقة زوجنه.. 


ويعيل على انقلا خباتها . وتحسدث 
مواقفب طريفة وهديدة تؤدي به :السی 


عشق الصديقة  ...‏ وتعفر الزوجسة ٠‏ 
لتد زوجها: الطبيب القينة ایم وتم 


و 
Be‏ 7 لاخر o‏ سم | 


و ئ 


رجل واحد ان يعصل على ملس 
المليون دولار .., فهل يتم القبي عليه 
ام سکم ان ترد بالغ ؟ 1 
تطيل وال مقار ۰۰ اورک 
کو س مار اقلم ١‏ ا 
« حب تحت المطر ٠»‏ 
بعد ائتھاد موصم لاط زفي :الكوومدة 
قعود سرئما السو رابت الى رلو ا حبذ 
تحت اخطر ٠١:4‏ قسة نجي a Ce‏ 
نوئشل جرفت امي وماجدة افقاو ٠‏ 
ومئی عير وعادل ‏ ادقم ےہ 
بشو فا توب معلوظ مشر ٠‏ 


٠٠ بتر‎ 


الى مصيرها الما 


وقالت الملكة عليساء عام 
۳ لاحد الصحافیین ركبت 
الهليكوبتر مرارا .. ولكنني 
اليوم بدات آخاف بعد ان 
رأحوًا يحاولون تعليمي قيادتها 
وتحقق خوفها في الاسبوع 
الماضي . 

فقد تحطمت الهليكوبتر 
وعليها الملكة الشابة علياء 
ووزير الصحة الاردني 
وضابطان كبيران بسب 
عاصفة هوجاء قضت؛ علسى 
جميع ركاب الهليكوبتر . 

ماتت اصغر ملكة في العالم 
وهي في الثامنة والعشرین . 
وقال املك حسين وهو ينعيها: 
لقد اختار الله علياء لتكون 
في جواره . ولن تعود ۔ 

تنحدر الملكة الراحلة من 
عائلة طوقان . والدها بهاء 
الدين طوقان دبلوماسي محترف 

كان الملك حسين يعرفه 
علياء منذ ولادتها فقد ولدت في 
٥‏ دیسمبر 1558 وكان املك 
حسين عند طالبا : 
الخامسة عشرة في كليةفكتوريا 


عالم ارشندی 
الخ افيش وراء موت لورد ركارنارقوت» 


اللحنة فت 


وعماءالآٹار الئرعونية 
يعسثون بے المانٹه 


ما زالت « كعنة الفراعنة ))لغزا یحم العلماء والباحثين وارهاؤشديدين وتقطعفي تنفسمويتتفاخ مومياوات مصرية منذ عام 1۹۰۷ عمرت 
والاطباء على حد سواء منذ انمات فحأة عدد من مشامیر سام وہ سد ید لے 
علماء الاثار الفرعونية قبل أكثرمن نصف قرن > وف الذي يعمل في قسمالامراض الاستوائية 
لورد (( كارنارفون » مكتشف قبر الفرعون توت عنخ آمون» في جامعة « سالفورد  »‏ وكان فيعداد . آ 
ثم العالان (( ميس )و ( ہنیدایت » ٠‏ أن مات في ٦‏ نیسان ( أبريل © . الفريق الطبي المذكور ‏ فيقسول ان 
۷ ولعلنا لن نعرف السبب ادا المشكلة في أمراض الفطریات هي في 
على وجەالتاکید » ولكن الدلائل توحي كونها نادرة جدا 
بأ وا 7 8 


اكتمثال الفرعوني 
القديم ليكشف سر « لعنة الفراعنة 6 ؟! 


ديك لهرت عليه اعراض ذات اقرثة 
في رئتيه معا . ثم تدهورت صحته الى 


وآخر نظرية علمية ‏ جديدة تحاول 
تنسی كلك اللفز المح > صاحيه] 
باحث اخصائي: من' ديلن ي ارلندا > و 
و يعنفد أنه. مثر. على السبسب 
الذي : يكمن وراء اللمنة الت ا 7 

وليك العلماء السيئي: الحظ . افعائم مت اللو یس 
الخفائیش آم الارز ۶ اللذين زارا القبر بعد :افنتاحه. ثم مانا 


اد ره 5 سكي الخفافیش في الضريع 
لدكتور دین .أن :۲ -آرئسر 


بعدوی مرضية في سريلانكا ناتجة عن 
استنشاتھم غبار الارز ٠‏ 

ويتساعل البروفسور کشو يعد 
: « لاذ؟ تختار العدوی المرضية 
اناسا معینین دون غوهم © + کلم 
يجيب على تساؤئه: بالقول :آنه . ریسا 
کان ذلك هو سيب وفاۃ فضي علمساء 
الاثار المصرية »كما قد يكون سییتتا 
آخر من لع المرض والوفاة. . 


الغراعن 
إثار ١‏ انطفات الأنوار لحظة الوفاة . 10 
الواقع ان وفاة تف بعد أن قام بفحص غدد من إونين 

والواقع ان و اة كارنارفون تي - الحکومین وعلماء المغاور الذين توفلوة 

في مفاور ( بورونغوی © .في رودیسیاء 

وتعرضوا لاستنشاق. غبار الفطريسات 


ذاتھا التي عانى منها علمام الاکسسار 
الصریحة ‏ >_ 
وببقی !اۋال معلقا وخائرة : ہے 
اهل لمنة الفراعنة هي مجرد دعام 
7 > أو تمويذة سحرية ند 


شاف مت الهليكوربتر ١‏ 

اف من ٠‏ بر | 
قبل اربسع سنوات قالت‌اللكة علياء انها تخاف مسن 
ويوم آلارہماء الماضي فسي۹ فبراير انتقلت بالهليكوبتسر 
وكان تصريخها ناك بعدشهر واحد فقط من زواجها 


من الملك حسين الذي كسانيحاول ان يعلمها كيف تطبر ٠‏ 
وقال اللك عنها : ( انهاولدت طيارة قديرة » ٠‏ 


ف الاسكندرية وكان والدما 
أنذاك سقيرا للاردن 
الة؛هرة . وكانت عليساء ذات 
جمال اخاذ . 

وبانتقال والدها الى تركيا 
تعلمت التركية ٤‏ كما تعلمت 
الايطالية بحكم دخولهاالمدرسة 
الايطالية في انقرة ٠‏ وعنديا 
عادت العائلة الى عماندخلت 
علياء المدرسة وتعلمت العربية 
للمرة الاولى . وفي عام ۱۹۵٤١‏ 
تركت عمان والتحقت بعائلتھا 
في لندن حين كان والدهسا 
لقا للاردن: في بريطائها . 
وهناك اتقنت الأنكليزية ٭ 

وني عام ۱۹١٦١‏ كان والدها 
في روما يعمل ممثلا للجايمعة 
العربية وھناك انقنت ت الايطالية 

ثم تلقت علومها في اس ےکا 
واصبحتذات لهجة بروکلینیة 
في الانكليزية . 

ولحقت بها العائلة بعد ذاك 
حيث تولی والدها منصبممثٹل 
الاردن في الامم المتحدة.وابدت 
علياء تفهما كبيرا للشسؤون 


أنسته آلامه الضحك ٠٠‏ 
عاد سامي خياط وفرقته اقسى 


إن ١‏ الضحك ئن يموت » . وفعلا 
کم يمت الضحك في يروت رغسم 
اللاسي اللؤلمة التي مرت بالبفد 
وجعلت نصف السكان تقريبا يبكون 
على ما فقدوا من اقصارب أو 
املاك ٠.‏ 
ه لوحات ضاحكة 

وکان سامي ‏ خياط وفرقتسسه 
بقدمون مسرحیٹھم الضاحكة حسین 
بدات الاحداث في قبنان . وها هم 
يعودون الان بعد اتنهاء هذه 
الاحداث بسرحیة جديدة آتموھا 
« بس بقى )ا یقدمون فيها خمس 
لوحات تمثيلبة ضاحكة تجمع بين 
اللشفة العربية والفرنسيسة 
والانكليزية » حيث يلمبون قيما 
على الكلام ويقدمسون الواقسف 
المثرة والاغاني والنكات في جو من 
ارح والضحك والنقد الذائي 
اللادع . 

والجدير بالذكر إن الفرقة قامت 


اعم ۱ 


السياسية انذاك وكانتتذهب 
الى الامم المتحدة لتستمع 7 

المناظرات الدوليةوبعد تخر. کی 
قررت النزول الى العيل . 
فأصبحت في مسارس ۱۹۷۲ 
مساعدة لدير العلاقات العامة 
فيشركة الطبران الاردنيسة 


وقد تركت الملكة الراحلسة 
ابثة هليه حا 


الاولى من عمره » وللملكحسين 
ابنة واحدة من زوجته الاولى» 
وله ابئان من زوجته الثانية 
« منى » البريطائية المولد . 

وتترك خلفها ايضا ملكا 
حزینا لفراقها ٭ 

وتأخذ معها محبة شعب 
بکامله احبته وكانت مين 
افراده قبل ان تصبح ملكة 
عليه . 


22ہ 


بتقديم ما يسمع به في الوقست 
الحاضر من ثوریات وغسز واز > 
وعثى الرغم من أن النقد اللاذع لم 
يكن في المستوى السابق الذي 
عرفت يه من قبل الا ان النظارة 
بالنسبة الى الظروف الحاضسرة 
والالتزام بشروط الرقابة يعتبرون 
ما يقدمه سامي خباط في لیس بقى» 
من الطف ما يمكن الركون اليه في 
الوقت الحاضر . وقد استماضت 
الفرقة عن الاشياء التي لا تقال 
بالبھلوائیة والقليل من التهريج . 

كتب المسرحية شابي خيسساط 
واشرف بنفسه على اخراجها 
وتمٹیٹھا . ويشترك معه في التمثيل 
والفناء و « الحربقة » كل مسن 
فؤاد عوآد وبیار شماسبان ونائلة 
خباط وکمیل سلامه ودولي سمادة 
ويشترك معهم على العزف علسى 
البيانو ايلي وهبي ٠‏ 

وقد انخذ ہلا على عاتقهسم 
شعار « حان الوقت النضحك » . 
وقد ضحك سامي خباط وفرقته من 
التلفزيون ومن اللبئائيين في قبرص 


© ههه 


کان لوس ادج البسمة ال وجه جيروت 


مسرحية هزلية تميدالضحك الى البلد الذي 


سای ید لبشه من مرحي اعر هیده العنيدة « بس بای ۹ 


ومن وسائل الاعلام والدعلية ٤‏ 
ومن السارقین الذي اروا في 
الحرب ومن اللفة العسكرية الي 
تبناها الثیتائیون في الحرب . 
اللعب على الكلام 

٠‏ ولعب سامی على الكلام بشكل 
فكي جدا .. في الثورية حول اسم 
البندقية (( ام سکٹین © وأسسسم 
الدوشسکا فراج يتكلم 
بالفرنسية والانكليزية قاتلا : « جم 
سكتين » اي احبها آبنة ۲١‏ هلما . 


أو اضذت « دوش س كا » اي 
اخذت كماما ... 

وبصر افراد الفرقة في اغانيوم 
في البداية والنهاية على انهم غي 
تمثيلهم وغنائهسم وابماثباتهسم 
وكلامهم » ائما بریدون للبنسان ان 
بستمر في صحكه لانه قد قبع 
ہکا 

ویقدم سامي خياط عبله هذا ر 
صالة مدرسة ف منطقة السيوفي 
في سيروت ۔ 


في ؟اباریات اللمرة الاولی مم مم 
سقوات © وهما فقول 4 گرفٹر اوسانٹرۂ 


۸۰ فبراير (شباط )19987 العدد ۱۷۰۷ جه 


عن موظف يحل مكان زميلنا 
الراخل فنقمت اذر اچک سم 


مسكين امن ضنبوق الشركة اف ثاية واحسدة 
طلبوه ولم يجدوه ۰۰٠‏ غابعن: آلو ولم تنفغعغ--ه 
الاسعافات ۰ء ومتَتا انوصلوا :به الى ااستشضی 
حتی فارق الحياة تارکا مدي رالشيركة نر 

من این ياتي :ہموظطف مثاليكامين ' الصندوق ٠٠‏ بامانته 
وصدقه واخلاضه وحرصعلیتولی مهام امانة الصنٰدوق؟ 


جميعها .. واغلتتها. 
واؤکد لكم انتی لم اعبت بها 
واطلع على محئوياتهسا . 
كنت أحاول أن اجد مسا 
يهديني الي الموظف الکدؤ. , 


2 


سم مار اہی ںیل ہر 


يمكنك ان تغلق على نفسك وتعیٹی 


الناس وسشاكل الحياة . 


وحدك بميدا عن 


وارناج الرجل مين لم بعد يضايقه 
.احد بالمرور في بستانه .. وراج يمني 


وراجع المدير في ذهنسه "عند هذا المؤظف مجموعة نوجدته في شخص هسسذا 
7 اسم کل موظف من موظفيه من زجاجات العطور الانسان .. ( ودل عليه ) 
.٠‏ وحار ضعلا من يختسار . . وفي درج ذلك الوظف انه الشخص الذي سيتولى 
کر 1 ا منهم ومن يرقع .. مجموعة من الصورالبتذلة. امانة الصندوق عندنا. 
ر 2 والواقع ان مركز اين وفي جارور ذاك بعض وضجت القاعة بالاستهجان 
الصندوق في شركة كبيرة لا الرسائل .. ووجد في درج اذ ان الموظف الذي اختارہ 
يمكن ان یبقی شاغرا فكان آخر حبات شوكولاه وصرة ما زال في اخر السلسم 
لزاما على المدير ان يتخذ. من البذورات . والاسبقية لسواه . وتابسع 
قرارا سريعا يعين فيه مسن .2 .وهكذا طفق يفتح درجسا الدیر كلامه : لا تندهشوا 
يحل مكان اللوظف الراحسل ويغلق آخر الى ان توت أن من تخلو ادراجه من عل 
ويكون في الرقت ذاته قد عند درج الموظف الاخير .. شيء ولا يبقى فيها ش سیر 
احسن الاختيار . غوز أن ع اليه مهمةامانة كتاب الله هو الانسسسان 
ان تسلم الاموال وصرفها الصندوق الوحيد الذي يرتاح اليهضمير 
مهمة حساسة تحتاج الى وحين اجتمع الموظفون مدير يبحك عن موظف أمين 
شخص قدير ومسؤول في المكتب وقف قف الدير بین يتولى امانة الصندوق ... 
ومخلص .. وقال : هالذين يتقون الله هم وحدهم 
فمن يختار ؟ء ١‏ ارجو أن تغفروا لي ذنبا من يستحقون ان يتولوا مثل 
بقي فكر المدير يعمل کل اقترفته الیوم ۰ , كنت ابحث هذه المسؤوليات الحساسۃة! 
الليل .... واخیرا وبعد ان 2 


فقد منعالخيش نور الشمس من أن 
يلثم اوراق الاشجار ويمدها بالحياة. . 


ماذا اتسجاره منحنية داسبسة 
الاوراق جافة الثمر .. واذا بالرجل 


امضى ليلة لم يغمض له فيها 
جفن نهض في الصياح الباكر 
وتوجه قب لكل موظفيه الى 
المكتب واخذ المف ايح 
الاحتياطية لكل درج سن 
ادراج الموظفين ودار على 


و رفم للك رکالم بن مسيم رص ای را لوت کید نر عة اک مو یم اس 
والفاكهة الاخرى ولكن الطيور -- اخرى تذبل وتجف مع اثمارها  :..‏ والروخ .. يندب و و 
الذات ومبسن نمور بم نمجتيعك . من الور ب قبت تحط قو اسا وہدا صاحبنا يِف ویڈیل مهاد ر بكاد يلتق انفصه .. O‏ 
00 وتاکل ما تشتهي وتستطيب | - فقرد أنه الااثور .. 8 هوام جديد .. اا ما | وييديم الصفار له . ويندفمون ٠‏ ج 
اس سه ید لی سمش لیمنم راكبي الخيول من التنز فوقه يمنعها أيضا .. وكيف 8 ا پنضعون ‏ 


وعبور اليستان الى الضفة الاخری .. 


أقام فطاء فوق البستان من 


, لااظما ١‏ لا احد يدق 'قليه الراب 


.. فقد جافاہ سكان الجوار وابتعدو1 


تتحدث من رجل صاحب مين ضيقة . غزاد في آرتفاع السور آل٤‏ درجة لم الخيش يسقفه به ويمنع الطيور مسن عنه .. حتى الطیور ثم تعد تابه يسه 1 

اشنری بستاتا من الفاكهة عند ضفة يستطع معها حتى على الاولاد أن 2 واد اسان وين لی دك 
نهر .. ولكن تضابق ‏ لضیق عينه ‏ بتسلقوہ ويروا ما يجري د داخلسه رید 0 وساعدو 

من الناس الذين رادو! بمرون ببستانه | وبطبيعة العا كان آآ چل عله الجا الجية الول يعد سا ويندفع الجميهيزيلون السور بكامله 
كلما آرادوا أن يعبروا من ضفة الى حاول ولد ان برتقي حائط السسور ا یں Raf‏ جس من حول الحديقة ویقیمون يحجارته 
اخرى . بزجره ويهز له العصا ويد:ره علسى apa‏ جسورا بين الضفة التي یقوم عليها 
وبدلا من أن يقيم لهم طريقا جائبي ٠‏ التزول ٭ .. انهم يريدون أن ي هسه 8 


وبلقامة هذا السور انبج قاع 
على الناس آن یجتازوا مس 


ویستفسروا عنه رغم جفاہ .. 


الطيبة مع الناس بعد أن تاکد له ان 


a‏ ففرا في لود ۾ يستطتفون 
لیقطموا الى ااضفة الاخرى من م منها حالنه : 


® 4 له ھ ےت 48 8 4 سأ 4 4 ہک + BE 8 8 E‏ اس هاه اذا دا ات ا ME‏ اس لئ ا يا م هاه ات هاس هاه سه سه س سه ممم م مع 


حنی عن نور الشمس والهواء , لا قيمة للحياة في الوحدة والانفراد . 


© © جھ 
السزوج 9 ث الحجماہ 
ہیاھے شق ١‏ ۽ گے الہ ١‏ 
0% ه0 6 سے دمت 
© @ 
قفت كلسودين لونغت‌الطرية الاميركية المتحدرة من © © لم تنردد الحماة عزممارسةسلطتها كحماة حين سمرت ان 
اصل فرنسي في قفص الاتهامتحاول ان تداع عن نفسها ۵ خياة ابنتها الزوجية مهسددةبسبب تدخل بعض المشاكل ,ل 
© وکمادڈ كل الحموات تدخلستهي أيضا لھا بتي ينت 
انها متهمة بقتل عشيقها بالسجن غرامة 5ك 5 
في الحمام .. فاصدر القاضي الیة نة :ره دولر ۳ اسمها ااسيدة جُونسسون الحماة اسستعملت سسلاھا 
۱ تسجن اسيدة جونسسون الحماة ت 
E‏ ل دعابت ودين يماما حجن © ۵٠‏ عليا) :اسم منھرمسا مجومیا لا دفاصیا وائنزلت 
کان قد حکم عليها بالسج ھا انها ظلبث .هن مشيقها و دريك سایکس ( ۲۹ عاما ) » اضرارا بالصهر .. ورغم ذلك 
کس کی الک الذي يميش في بيتها منسذ اسم أداة الجريبة « شوبك » قضت بالافرايٍ عن الحياة 
سنتین مع و یگ سین ان يزيها عبت اال © ی ( لایسباب قد تكون لان للتا 


سی 
امسدس وحینا۔العھا علىذلك حماة وقد يكون عندها شوبك 


عليها الحكم في اسين بولاية حملت المسسدس. فانطلقت أيضا ... ) مع دلع 01 جنيها 
, كولورادو : لا يمكنني أن أبعد > رصاصة من يدها واستقرت فى بيك الحياة ۔ ات علاج ومحاكية .. 

اما من تربية اولادها : لا نطته تتت ماود ب ' خلت السيدة جؤئسسون وفي سمياق المحاكية , ,ثبين 
يمكن ان تترك العناية ب بهم الا في ٠‏ هه . ني المتهى القريبب مسن بيت ان الصهر ایضسا لم يكسن 


افصل ال حین یں ان اي عن لصاو غشیما :#فبفد أن ضرب على 


ee00000000 


غير العزين قسد دخحل الثزل أنفه:تمكن من اترا الشوبك 

E‏ 2 الاهتمام ثم ای کان اليوم الآخر للترامواي ف افدینة اذ قورت شركةأ ا ےک اص اللو 9 لحقت به مع زوجها وقسرعت من ید حماته ول ا 
, مؤسس٭ حين يئهون مدارسهم 2 العام أ سيارا ١‏ مسن الطويل الذي برتفع من للاسائق : انا احور e‏ 1 1 ۸ 
.. وعندها تدخل السجن . لتقل العام ان سے سیا ات أوتوبيس بدلا. الى السلك الكهرباقي المد على تنطلق .. افاقفز خلفك , , .انها افر @ ب ا .رب ای سی راس 
٠ 5 1‏ 8 ساب ارتفاع مترين من سظح الترام ... رحلة : والجمدلله. ... تتخلص يمدها ٠‏ ي ٠‏ لا 1 راس .تم و و 
1 وكلودين في السادسسة سے ا مود 2 السنکة وتحويل. من فجوز متصابية تعيض في غے 2 FE‏ اث مرات ., 

.> والثلاث ام لثلائة أولاد » اس وكانت آخر وخلة لاخر قاطرة .. .علم أن شركة الترام ستبدل اعماقه .دمن 5 عصرھا ,. , خرج التقاضسون ملسی 
والثلائین وهي او من مشي لھا دي على الخط وتعود بندصت _ بسر الاوتوويس صل على اجارة ‏ وجهتها أن بترجل سائق التسسرام 8 الشروط التالية + 

.. في اسان عشرة و ّ 5 یی 0 1 17 ۳ 7او | النذاكر فيشيد الحیمل حول قاطع افظ ار : السنكة.‎ HS 

صبي + الى المستودع لنقف مع رفيقاته.! سوق لجميع السيارات بالإضافسة لکن السائق لم ينطاق © الصور با 
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- القیس ل العدد 1۷۰۷ ے ۱۹۷۷/۲/۱۸ 
تس سس ل 


٠ (‏ ملم 


ابلت فيها هاني الحسنفي الاردن كانت في سبتمبر عا 
مدينة ارہد الثسمائية > حیث كانت قر 1 : 


الاسم .. وحيث کان الحاكم وقوات افرط سجناء في مقراتهم . 
ولكسن ماني الحسن عساد الىالاردن هذا الاسبوع بمناسبة موت الملكقعلياء » زوجة الملك حسين الشسابة »الذي اوقف الحياة السياسية تماما 


في الاردن . 


وت اتب هذ[ لالم 


" 2 4 © ہے 

»ولا ف 
:۷ عشية الحرب الاهلية ء وكان هانيائحسن في ذلك ) 0 

آلني تشكل دوقة داخل دولة فياوجها وحیث تمكنست د القوة موتقليص 0 اي ا 


الحكسومة في آربد الى 


والتقارب الذي بحدث حاليا بين الك حسين والمقاومة الفلسطينية يعدبانهاء لزاع من اشد الازاغات فيالسياسة العربية الداخلية . 


والمقاومة بالطبع تستفيد من هذا 
التقارب فتحقق وجودا رمزیا لها في 
الاردن وتتمكن من أجراء اتصال مع 
السكان المدليسين دون اي اعتراض 
من الدولة ٤‏ وتخفف من الحسرب 
السدية آلتي كان يشسنه ا الملك 
( بواسطة ‏ حلفأله من امثال كبيسل 
شمعون في لبنان ) ضد القاومة . 

ولكن آللك يستغذيد من هذا 
التقارب اكثر مما تستفيد القساومة .. 
فالفلسطيئيون بأكملهم ل لا المقاومة 
فحسب ‏ لم ينسوا حتى الان ايلول 
الاسود ولكنهم عندما يقارنون احداث 
الحرب الاهلية في لبنان » بمسا جرى 
في ابلول الاسود ٤‏ بجدون ان الجيش 
الاردني کان بفروسية وشهامة 
لا تضاهى »© فقد قال أحد الزوار 
العائدين من الضفة الغربية مؤخرا : 
© شبح ١‏ تل الزعتر ا سوف يظل 
يطارد الذين ننذوا امذبحة فبه » فقد 
اطلق آلاھالی اسم ١‏ تل الزعتر » على 
العديد من الشوارع والساحات : 
المدن والقرى لنظل ذكرى تل الزعتر 
مائلة في الاذهان . 

وف هذا العام يحتفل الملك الشباب 
بيوبيله الفضي ( الذكرى الخامسة 
والعشرين فتوليه الحکم .. ) ولم يحدث 
قط آن وجد املك حسين نفسه » طوال 
فئرة حكمه » أكثر راحة ممأ هو عليه 
الان ء سواء في الداخل او الخارج » 
فليس هنانك آي طرف يناصب الملك 
العدار , 

وارنفاع حظوظ االك حسين لا يقف 
عند هذا الدد » ذليكلان الملك بمد 


الفلسطينية سيستعيد مركزه كميشثل 
رسمي للفلسطينيين ذلك المركز الذي 
نخلی عله للمنظمة في مؤتمر القمة 
العربية الذي عقد في الرباط في نوفمبر 
عام ۱۹۷۲ .. عنما وافق الملك على 
.التخلي عن القول بان الضفة الغربية 
' جزء لا يتجزا من الاردن وكان الاسسك 
:حسین قد حذرا اشقاءہ العرب في 
اكثر من مناسبة بان فرضهم مثل همذ 
عليه يعني القضاء علي كل امل 
الضفة الفربية ال ال ایض رۃ! 
العربية » فاذآ كانت اسزائيل ترفض 
اعادة الضفة الغربية اليه » فانها قطعا 
لن نعيدها آلی ياسر عرفات . 
والان » بعد ان آخذت مساعي 
' السلام في الشرق الاوسط منعطفے؟ 
جديدا » وبعد أن برزت الحاجة الى 


العودة للقيام بدورہ القدیم . 

ويقول المسؤولون الاردتبون ان 
الرئيس السادات هو الاكثر الهاها على 
الملك حسين للعودة للقبام بدورہ 
القديم » ويلمح هؤلاء الى ان منظمسسة 
التحرير الفلسطينية لا نمارض ذلك > 


على اساس التفاهم الواضع بان 
أي جزء نتم آستعادته من اسرائیل 
يسلم الى اصحابه الشرعبين . 

وهنالك دلائل ( مثل تقربه من وؤساء 
البلديات في الضفة اكغربية ) بان الملك 
حسین یحاول تعزيز نفوذه على الجانب 
الاخر من آلنهر » وآن جهوده تلقى 
استجابة لدی سكان الضفسة » 
ولكن حيث ان الملك وافق على قرارات 
الرباط فان ذلك لن يحدث > والملك 
حسين لا يئق بالرئيس السسادات » 


: إتمر 
جنيف_في حالة واحد ا اذا تمت 
تسوية كافة القضتيا الاجرائبة وكانت 
كل الاطراف على استعداد لتدخول في 
مباحثات حول أب المشكلة »و الانسحاب 
ومستقبل الفلسطينيين ء فان السادات 
بريد العودة الى جنيف سواء اتمت 
تسوبة هذه القضايا ام لم ننم » واند 
قال احد المطلعين : ١‏ بیدو ان ما 
بريده السادات في الحقيقة هو توفے 
غطاء عربي لتنازل مصري جديد + 
لاتفاقیة فك اشتباك جديدة » ولسنا علي 
استعداد لتوفر مثل هذا الغطاء » 
وبالاضافة آلی ذلك فان الملك لیس 
على استعداد اباشرة دوره القدیم على 
اساس ان يكون هو کبٹی الغداء اذا 
فشل » او لقبول اشياء یعتبرھا 
الفلسطينيون مسينة » ماالك يعرف 


اكثر من غيره ماذا يعني | « و 
. الفلسطيني يلام : 


ولذلك 2 ان الاردن لی ا 
للمودة الى جنيف كدوئة مواجهة 
فقط .. وينبفي انيدم تمثيل الفلسطينيين 
( حتى ولو كان ذاك ضمن وفد عربي 
مشترك ) في آاؤتبر » وقد قال احسد 


المراقبسين : ۰ نفد دار 
املك حول نفسسه دورة 
کاملة ٤‏ وهو !ا من أكثر الزعماہ 
العرب تابیدا اللمقادمة 0 , 

الطريف في انار هو ان تحركات 


املك للتقارب مع القاومة لا تقابل 
بالارتياح المفترقى ان تقابل به من قبل 
العديد دن الفلب:::نيين فقد قبال 
اجحد : 

© اذا لا یتحدث نينا املك بالاضافة 


والدة کاریٹ 'نتداص 
عسلهحا به اله تد 


اليليان كارتر » والدة جيمي كارتسر 
التي عاشت امجادا كبيرة مئذ وصول 
أبنها الى كرسي الرئاسة الامبركية > 
وصلت الى الهند وقائت في مدية 
فخرولي التي تبعد 16 ميلا عزبومباي: 
« ان هذا هو اعظم يوم في حیاتی 4 . 
وعانقت ليليان. اصدقاءها القدامى في 
هذه القرية والدموع تجول ل عينيها: 
کیلیان قبل مشر سنوات 
تعمل ضمن قوات السلام بوظيفة 
ممرضة متطوعة .» وقالت : 
ا@ منذ إن 'فادرت هذا الكان قبلعشر 
سنرات وانا اتحدث عن حبي لفخرولي» 
لیس للهند فقط » وانما لفخرولي .انها 
المكان .الذي تعليت إن أقضى عمسري 
فيه 


وقد زارت ان گارٹر الميادة الني 
كانت تعمل ب كانت ٹفظط9ي 


الارفتادات 
النسل »ولي العيادة Er‏ أمريها في 
الأربعين من اء 


جام ارم 6 


ابان .قد حضرت "الى الھند 
لنرؤمى بعذ- ام کیة للاشتراك سی 
جئازة الرئد. ل الهندي فخر الدين علي 
احمد ٭ 
وتحدثت ابلیان عن لقائها برئيسة 
وزراء الهند اندیرا غاندي بعدالجنازة 


انها ا اة رائعة »> وحارة 0 وقد 
خرجت مهد بها وتغیرت کل ارائسي 
نها 


اوقالت 4:1 قد جرى بمض التھریف 
في :تصریع ااشت به لاحدی الصمف 
وقاقت :فيه : 

۲( انديرا غاندي نفسها تابه 
اللفقراء:» انها سيلسية فقط» و الاشياء 
التي نرسلها لا تصل آلی الفقراء وانما 


ينم تقصيمها بين عباز المسؤوئين في 


الدولة ۴> 
وقالت لبابان انها ام يكن يدل تش 
الى انيرا اغاندي شخصیاۃ 2 


يعني 
الكت آن ياخذ راي 1 

الذين بسکنون في الضفة قن 
اسم aê‏ دنع احد زعماء الضفة 
أن هذه « الاكثرية الصامتة ‏ مسن 
الفلسطينيين لا تتحدى زعامة منظمة 


الفربية » ولكن الذي بدات هسذه 
الاكثرية تطرحه على ماندة اله 
حق عرفات والقيادة الفلسطينيةالمائية 
بالتحدث ہاسموم .- 

ویبدو أن زعامة ياسر عرفات ہدات 
تثیر الجدل في الضفة ء فقد تزصمم 
عرفات الاعتدال بدعم من الضفسة 
الفربیة » حیث الاعتدال ارسى جذوره 
ولكنه يريد !لان أن يتبع الاعتدال الى 
نتيجته المنطقية » وهي اقامة الدولة 
الفلسطينية في الضفة الغربية » دون 


اخذ رآي سكاتها وهو يسعى للحصول. 


على (( كارت بلانش » لذلك مم 
اجتماع المجلس الوطني المقسبل > 
ولضمان ذلك قرر توسيسع المجلس 
ألوطني الفلسطيني من ۱۸۷عضوۂ الى 
٦‏ عضوا . 

وقال احد سکان الضفة الغربية 
آنه في المجلس السابق کان هناك 1١5‏ 
مندوبا يمثلون ما يزيد عن مليونسي 


لاول مرة منذ مدة طويلة سيكون 
ناؤتمر نزع السلاح الذي سيعقد في 
جنيف ممتی جديد وخاصة بعد تولي 
جيمي كارتر مهامه الدستورية خلفسا 
لارئيس السابقجے الد فورد . .فالادارة 
الام کیة الجديدة تنوي مضاعفةالجهود 
الرامية الى التوصل انى اتفاق حول 
مسالة ئزع السلاح وذلك بتقديم المزيد 
من البادرات البناءة . 

ومنذ ان بدا كارتر حملته الان 
وهو يعطي اعمیة كبرى لسالة نزع 
السلاح وقد اعثبر كارتر هذه الحسالة 
من ضمن اللسائل الدولية التي يجب ان 
نوئی اهمية خاصة . 

ويبدو ان كارتر يهتم بالموضصوع 
اكثر من الرؤساء الام کیین‌السابقین۔ 
ويكفي أن نذکر هنا قرار افرئیس كارتر 

انية 


وان ختفهم اته ينوي 
بذ مبادراته . 
اولى يمكن امثل الولايات 


« جبال القمح 


يعتبر سكان الهند من اکثر سکان 
العالم فقرا واكثرهم. تمرضا للجوع ٤‏ 
ولان الطييمة أساعياهر هذا سے 
للتفلب على محنتهم التي تكاد تكون 
شبه دائمة . 

وقد تمكنت الھند من ضرب رقسم 
ي و ال سر ب خقد مجع 
محصولها منه هذا العام ۱۱۸ وليون 
طن » آي بزيادة قدرها ۱۷ مليون 
طن عن محصولها في العام الماضي . 
ويعود . السبب “في هذه الزيادة الهائلة. 
الى الاحوال الجوبة االائمة التي مرت 
بها البلاد مؤخرا ٠‏ 9 

وقد ادت هذه الزيادة الي رفسع 
احتياطي القبح في الهند لهذا المسام 
الى 1١‏ ا وا يي 
العام الماضي لا يتجاوز ارہ مليونطن 
وقد ادى ذلك الي حدوث مناعب حول 
حفظ هذا المخزون الكبر من القمح في 
مستودعات : الحكومة الصفيرة نسبياء 
خاصة وان الروائج العفنة تنبعث 
معظم “المستودعات » يسيب عدم 
الاستعمال واهمال تنظيفها والعئاية 
بها طوال السنوات الاضیة ٠.‏ 

اونسعی الحكومة. الهندية حائيا لبناء 
مستودعات جديدة ( لحفظ مخزون القمج 
:الذي استنتجه ¢ خلال “السنتسسين 
المقبلتين >٠‏ وعڈا يحتاج الى دعم مالي 
صنل الى ۷١‏ ملیون روبیة . 

وقبل- الانتهاء من المشروع السابق؛ 
.عمدت الحكومة الهندية لاستيراد كبية 
كبيرة من أكباس النايلون من الخارج» 


رفع مول القع الع میا 


و عن« درشبيفل © الاانية 6 


lie. 
فلسطیني في الاردن والضفة الفربية»‎ 
مندوبا فقط‎ ٤٢ وفي المجلس الجديد‎ 
» ووصف هؤلاء بأنهم: من جماعة ل١ نعم‎ 
وقال : ببدو لنا وکان ياسر عرفات:‎ 
قد انضم الى الانظمة ء وانه بعتیسد‎ 
على تأبيد السمودية وسوریا ومصر‎ 
. أكثر مما بعتمد على تأييد تسسسعيه‎ 
اتنا في حاجة السى آازید من‎ 

الديمقراطية » ۔ 


ممكنة > ولكن هنالك من يرغب في 
'دارة الدولة الجديدة وھنالك فرصة 

بالطبع امام الك حسين ويم خر 
الانظمة العربية لادخال الفلسطینبیسن 
تحت دائرة التفوذ القربي » وسم 
ذلك غانه اذا كان الك بفکر بالفعل 
بادارة ظهره لقرارات الرباط فانه 
سیواجه معارضة شديدة پریدون أن 
٠‏ يضموا كلمة النهاية لحكم اللك بس 
« العائلة الواحدة » ويقول هؤلاء انه 
عندما يتضح من هو الاردني ومن هنو 
اللااردني غان هؤلاء بستطیصون أن 
يرتبوا شؤونهم في الداخل ٤‏ وهسسم 
كالفلسطينيين وغيرهم من المرب » 
يقولون أن اول ما بریدوننسه هو 


المتحدة في مؤتمر نزع السلاح ازيطالب 
بحظر كافة التجارب النووية حظمرا 
كاملا . وهذا الحظر سیشمل التجارب 
النووية التي ما زال مسموصا 
باجرائها وهي قليئة العدد وتجري 
تحت سطح الارض وتبلغ قوتها اقل من 
٥‏ كيلو طن . 

اما التجارب الاخرى الني تجري في 
الجو او خارج الغلاف الجوي او في 
قاع المحيطات فتنظمها عدة مماهسدات 
دولية وقعتها معظم دول العاهلم 
وفرنسا اقتي لم قوقع على هسسذه 
المماهدات تلتزم بها منذ د اما 
القوة النووية آلثانية ت عن 
التوقيع على معاهدة حظر اجسسراء 
التجارب النووية في جنيف فهي الصين 
وتواصل الصين الان تجهيز وتطويسر 
قوتها الضاربة النووية وتواصل 
اجراء عدة تجارب نووية . 

اما القضية الرئيسية التي حالت 
دون التوصل الى اتفاق نهاني وشامل 
لحظر جميع التجارب النووية فی 
تتمثل في الرفض الضوفيتي السماج 
لخبراء دوليين باجراء عمليات تفتيشبة 


في موسكو أن توصف اية عمليات رقابة 
دولية بانها مجرد عملیسات تجسس 
مستترة . 

وحجة الكتلة الشرقية في رفض 
عملیات التفتيش والرقابة هي ان 
الوسائل التكنولوجية الحديئة تمكن 
الخبراء من التفریق بين القصے رات 
النووية وبين الهزات الارضية . اما 
علماء الفرب فيعتقدون أن عملية 
الالتباس ما زالت ممكنة وانه يفضل 
في حالة الشك والالتباس التوجه الى 
اكان ذانه لنتاكد والكشف على 


الطبيمة ...لکن الأمركين لم يحددوا 


سياستها في هذا ااضمار قيسل ان 
تتسرع وتتقدم بای اقتراحات ومبادرات 
ولذلك يجمع ااراقبون في واشنطن 
رغم التفاؤل الذي يبديه البعض ب 


ادارة كارتر باية مقترحات محددة . 


٠‏ اننم تعرفون اتنا كادف اظ عل ست وان من 


چ عن « هيرالد تريبيون »4 ۾ 


اتال الصمق سن 1س اوہ فم مز لقاد نجايزينة. النضر نسية. الايطالية.الالمانية والعبریة 


اعلن في واشنطن أن وزارة التعليم 
والصحة والشؤون الاجتماعية مسي 
الولايات المتحدة قررت ان تنفق في 
العام الحالي ۱۹۷۷ مبلغ مليونيدولار 
اشرح الاضرار التي يسيبها تماطسي 
المخدرات وسيركر المشرفون على هذا 
المشروع على الشبان والشابات الذين 
انتشرت بينهم هذه العادة بشكل 
يسبق له مثيل ف تاريخ الولايسات 
المنحدة . 

وقال الدكتور سيلان الذي يشغل 
منصبا كبير! في وزارة الصحة الاميركية 
ان هذا المبلغ قد يبدو ضخما بالنسبة 
للبعض ولكنه في الحقيقة مجرد قطرة في 
المحيط , فقد اعلن الرئيس الامركسي 
السابق جرالد فورد قبل عدة أشهسر 
أن جملة البالغ الني تنفقها الدوئة 
والني بتحملها دافع الضرائب الأمبركي 
والمخصصة لعلاج مديتي المفسدرات 
ومكافحة انتشار هذه المواد السامة في 
الولايات الاميركية ودفع مرتباتاعضاء 


والواقع ان قلق اكولايات المتحدة له 
ما يبرره فبعد أن نجحت السلطسات 
الاميركية في بداية القرن امعالي فسي 

ببس نسية انتشار الکدرات فسي 
اثولابات المتحدة بدات هذه التجسارة 
تلقى رواجا في الاسواق مند بدايسة 
الستینات , وقد تمكن البوئیسالدولی 
من مكافحة تجارة المطدرات إمصادرها 
الاصلية في تركبا ومعض الدولالاخرى 
.. ومع ذلك فان المطدرات ما زائت 


کارٹر مع غائلته 


نجد طريقها الى داخل الولاياتالمتحدة 
من الكسيك . 

وتشے الاحصائیات الى أن ٤ر٣‏ 
بالمائة من الشباب الامركي الذيسن 
تتراوج اعمارھم بين ۱١‏ و !1 سنه 
جربوا ولو لكرة واحدة الكركايين وان 
ف النسبة ترتفع الى إر) بالماتة 

النسبة للشباب )0 الذي تزید أعمارهم 
عن 1۸ سئه . وصرح الدكنور سبيلان 
أن هذه الارقام تكفي لنشر الرعب في 
القلوب بالاضافة آلى أن ندخينمخدر 
الماريغوانا اصبح من الامور العادية ولا 
مدخنو الماريغوانا انفسهم الان 

وقد ارف ۲ اہناء الرئيس السابقجيرائد 
فورد وابناء الرئيس الحالي کارتسر 
( بالرغم من ان كارتر مندين ) باتهسم 
بتعاطون الماريفوانا منڈ سفوات . 

ومن المقرر ان نبدا الحملة ضسد 
اکخفرات في افدارس الابتدائية فسي 
سسن تبسدا في الماشرة وحيث ترسل 
وزارة الصحة ...؟ خبم مندرب اشرح 
مضار نماطي المخدرات ولا بقسسول 
الخبراء فهؤلاء الطلاب ١‏ معنو عتماطيی 
المخدرات ٠‏ وانما بقولون لهم 7 لبسو 
دحتم هذه المساوى: ,, سكسك 
گا ., 4 وسوف تشترك كاف اجهزة 
الاعلام ہیا غيها النئفزيون ال«ملبموربهة» 
الصئة , وق واشنطن ما بقسس 
الزيون بشع فقائق عرشي الملل 
التي شهدت عن مساویە المطفرات , 
وشت فناة صذيرة فلغ الر ابمفعشرة 
من عيرها ؛ اني مسرورة جا سه 
اابر ٹیچ فد علينا الك فق صرضش 
علي عدة مراك ف الشارع والرسة 
فدهي أخافر أنه ولگئي رفضت ء 


القامرة ‏ القیس = منالسيد الشوريجي 
ستشهد القاهرة في اوائلشهر مارس الل حدثاتاريخيا ليست له سابقة ٤‏ ذلك 
هو اجتماع ملوك ورؤساءالدول العربية والانريقيسة فياول مؤتمر قمة عربي افريتي + 


وهو المؤتمر الذي بدا الاعدادله منذ فترة طويلة » وسبقتهاجتماعات ومؤتمرات وزاريةعديدة تمت بالتنسيق بين 


جامعة الدول العربية ومنظمة‌الوحدة الافريقية . 


طريق النضال تاريخيا » ولائناکنسا وما زلنا ‏ کعرر 
النامية | 
العلم والانطلاق . 
2 
این هنا يأتي مؤتمر التمة المربيالافريقي الاول حدنا تاريخيا ونقطة 
تخل خطيرة في طریق هذا الامل . وقدرات ١‏ القبس » ان تجري حوارا حول 
الزتمر وقصة التعاون المربی الانريقيبصفة عامة مع السنے عيد الله ادم 
مدير آدارة التماون العربي الاغريقيبالجامعة رید ٤‏ والرجل المسؤول 
عن الحوار المريي الافرية 

عن بداية الحوار وتطوراته يقولالسني عبد الله ادم : 

س العلاقات العربیة الافريقياعلاقات قديمة وتقوم على اسس من 
الصداقة والتعاون » وخاصة في تضایاالنضال ومعارك التحرير التي خاضتها 
معظم الدول الافريقية . وكانت للدولالمربية وقفات معروفة في تاييدهها 
ودعمها » ایمانا منا بوحدة النضالوالكفاح ضد الاستعمار والمنصرية . 
وقد تولقت هذه العلاقات أثر الوقفةالافريقية القوية الى جاب الصصق 
المربي آثناه حرب اکنوبر وقيام معظمالدول الافريقية بقطع علاقاتها مسسع 
اسرائيل . ومن هنا كان موض سوعالتماون المريبي الافريقي من 
الموضصوعات الاساسية التي تم بدثهاني مؤتمري التبة العربیین في الجزائر 
ستة ۱۹۷۴ والرياط عام 1916 )وخاصة مؤتمر الرباط الذي قرر توسيع 
نطاق التماون العربي الامریقی ليشملكل مجالات التماون ء وكان هو الذي 
قور انشاء المؤسسات الائية التيتبلورت حتى الان في ثلاث مؤسسسات 


هي : 
[] المصرف العربي للننمية الاقتصادية في افريقيا ... 
ل]. الصندوق المربي لنقديم القروضللدول الانريقية . 
(] الصندوق العربي لتقديم المعونةالغنية لافريقيا . والفكرة من انشاہ 
هذه ااؤسسات مساعدة دول انريقياعلى مواجهة ارتفاع آسمار البترول 
وما ترتب عليه من اھباء اضافیة علىاقنصاديات الدول الافريقية مما قسد 
یمطل مشاریع التنمية فيها , 

وكان هناك افتراج ببيع البتروليسمر منخفض للدول الافريقية ؛ لکن 
هذا الاقتراح فم يكن عمليا واستيعدهوزراء البترول العرب الذين اجنمموا 
في أوائل ۱۹۷۲ لبحث التسهيلاتالبترولية للدول الافريقية » وتقرر أن 
قكون هذه التسهبلات والمساعدات عنطریق ااؤسسات االلیة والصناديسق 
العربية التي انشئت خصيصا لتقديمالقروض والمعونات للدول الافريقية .. 
ولقد قدم الصندوق العربي لتقديمالقروض قروضا حتی الان بلغت مافة 
وستين مليون دولار > نضلا عما تقدمهالصناديق الوطنية المحلية في كل مسن 
اتويت والسمودية والامارات ولببياوالعراق . هذه الدول العربیة كلما 
لها صناديق خاصة تنماون مع الدولالافريقية ٤‏ وتقوم بنشاط منوامسل 
اترسیخ۔النماون » وهي على استمداددائم للمساهية في آية مشروھ-۔ت 
افريقية اللمانية  »‏ , , ت 


حولي برشابل الحاو طة 
ت / oso‏ 


تیدام رہرة اربع فو ےم وف ابتتباں نظ 
طمام ورڈ می / ماعو ےا ہے دہررارے 
سق کے سے ديلوكس ردا تے وار 
سس قرطبہ ہرا۔ ہالکے 


ال را رر ۸ 
+1٤٤‏ 


لل عم عاي 


فج ناعتوا ۱۷۰م يا ما ۸ يرث نصع 
1 لمكو عات ١‏ وما زم هر 
2 م.م . AN‏ 


فا مم كلد 


ب سنشترك مع افریٹیا و 
التي تناضل من اج لاللحاق بركب الحضارة والتقدموالانتقال بمجتمعاتها من عصرالتخلف والجيود الى عصر 


والهدفالاول والاخسیر من عسہہالاجتماعات و اللقاءات کی" 
التي سيتوجها مؤتمر ألقية هو ارساء اسس وقواع دالتعاون 
ممكن وذلك باعتبار الدائرةالافريقية هي خظ الدفاع الثانيعن العالم العربي 


العربي الافريقسيوتوسيع مجالاته الى أبعد مدى 
٤‏ فضلا عنوحدة الاهداف والامال ووحدة 
أننساجميعا ممن يسمونهم بالسدول 


ثم كانت القاءات سياسية عديذةتمهيد؟ لعقد مؤتمر القمة المريي 
الانريتي . هناك مثلا لجنة اھ 14 التيشكلت من سبمة عرب وسبعة أفارقة 
واجتممت في القاهرة وادیس ااباباوبحثت مساقة ‏ البترول ومشاكه وما 
يمكن أن تقدمه الدول العرهية ومانطلبه الدول الافريقية » ثم كان 
اجتماع وزراء الخارجية الشترك فيداكتر من ١4‏ آئی ۲۲ آپریسل 1۹۷1 
وطرح مشروع اعلان وبرنامج التملونالعربي الافريقي ليغطيا كافة مجالات 
النماون العربی الافريقي ٤‏ وكان هذااهم اجتماع . وسوف يعرض مشروع 
الاعلان وبرنامچ التعاون اللذان تقررافيه على کا القمة القبل لاصدار 
الاعلان واعتماد برنامج التعاون . . 


اجتماعات لجنة ال ۲٢‏ 


س ومنذ ان تم ذلك الإجتمساعوهناك اجراءات تتفیفیة تتخذ اوفع 
خطة محددة التنفيذ الاعلان والبرنامجلاعتمادعما ایضا من مؤتمر القمة . 
أعطيت الصلاحية للامين المامللجامعة العربية لوضع هذه الخضة 
التنفيذية وذلك بقرار من مجلس الجامعة في 0 سبتمبر ۱۹۷۷ء وقام 
الامين العام بنوجيه الدعوة للجابالعرمي في لمجنة ال )؟ العربية الافريقية 
لعقد اجتماعات للنظر في وضع الخطةالتنفيذية واولوياتها ووضع مشاريسع 
محددة تخدم مسار التعاون العربيالانريقي وتعمقه . كما وجه الامين 
العام توجيها للمنظامات المربيسةالمتخصصة لضم تصورها في هذا 
لمجال ۾ واجلميت مہ المنظمات تعلاق لجنسسة موسمة في 1١‏ و 1٦‏ 

الماضي بالقاهرة + واستعرضت ينود الاعلان وبرنامج العمل المشترك» 
توزیع البرنامج على المنظماتكل بحسب اختصاصها لتقدم تصورها 
فيد كبا عد الجانب العربي في لجنة ال ٢٢‏ اجتماعات مستمرة خلالشهري 
ردیسمبر الملضيين انتهت يتصورسيامي واقتصادي ٤‏ وتصور عن 

الاجيز التي يمكن أن تقوم بتنغيسذ1 

ولي نفس الوقت كانت الاتصساللاتمستمرة بين الامين العام والسكرتير 
العام الاداري ‏ انظمة الوحدة الافربقيةمن أجل اتخاذ الاجرادات اللازمة لمقد 
مؤتمر القبة العربي الافريقسي الاول في ۷ مارس ااقبل بحیث تتمالدراسات 
التمهيدية وتكتمل ألصورة تماما مسنالاملان وبرنامج العيسل وخطتهما 
قبل هذا المتاريخ . 3 


التصور العربي 


وف هذا السبيل ایضا عرغی الامين العام على وزراء الخارجية فاجتماعهم . 
الذي عفد مؤخرا. لي القاهرة في ينايسوا التي تصور الجاش قب العربی في لجزسة 5 
.وما انتهت. أثيه. 1 اصلة .بشبان. الامسلان 


والاجتماماتِ 


EN EH 
صحية .. تقافية.. اجماعية‎ 
© © © © © © © © © © © © © © © © © 


المجلة الطبية الاو یف الخليج الو 


ص00 هدة جهيع هذه تر 
ایریا لا تھا مارک ديب ولا ٥٥4,‏ 1ں 
دييد ولا رمز الجودة والاقتان . 


توي عارے ۳ زفت ے خم صالخ مشخ وام فضي 
کرڑسے ئ لاو 0 لامو سس 
اظامن ت۸ امز سے / 0٠۳ ٣۹۹٤١‏ 


الاافناروتد 3۶٦‏ اه رؤوسالافول الغروتت ‏ 


وبرنامج العمل وخطة التنفند . ووافقوزراه الخارجية المرب في اجتمامهسم 
هذا على قوصيات الاجنة واهمها : 
أن بكون تنفيذ البرنامج عن طريق لجنةعامة تنبثق منها لجان فرعية مختقغة : 
اجنة صناعة ولجنة زواعة ولجنة كلثروة الحيوانية ولجنة للنقل البحري ولجضة 
سلكية ولاسلكية ... الخ ونقوم هذه اللجان الفرعية بدراسة مشاریع محددة 
للتنغيذ باتتعاون بين العرب واغفريقياوتخديد طريقة مساهمة كل جانبومكان 
انشاء المشروع وحجم تمويله ٠‏ 

كما وافق مؤتمر وزراء الخارجيسةعلى توصيةاللجنة بدعمالمصرف العربي 
التنمیة الافرنقية .وزيلدة رأسماله . 


واکا اجتممتلنة ال ؟بكايلتشكيلها العربي الافزيقي في اللوساكم ' 


يوم ۲٤‏ ینابر الماضي » وقدم كل جائبتصوره لطريقة تنفيذ برنامج العمل 


والاعلان » وتم الاتفاق علسى تصورمشترك هو الذي سيعرضض على مؤتمر 


القبة بعد ان يقره وززاء الخارجية فياجتماعهم الذي سيسبق مؤتمر القسة 
باربعة ايام حيسث سيعقد وزراءالخارجية العرب والافارقة ٠‏ اجتماعا 
تمهيديا في ۲ مارس المقبل بالقاهر/لاقرار الخطة الننفيذية للاعلان برنامج 
العمل اللذين سیمرضان على مؤت سرالقمة لاقرارصا واصدارهما . 

هذه هي كل مراحل التمهبدلاجتماعالقمة. المقبل > .وهي كلها خطواتجادة 
استلزمت دراسات جادة وايحاشائديدة لتحديد مجالات التماؤن العربي 


الافريقي ووضع خطة عمل محددةلتنفيذ هذا البرنامج وترجمته مشاريع 
سرچ تری النور في الواقع العربي الاغريقي وتكون ثمرة عظيمة لهذا 
إن ٭ 0 
جدول اعمال القمة 
وسالنا السفير كدم : 


© هل يقتصر جدول اجتماع القمةعلى اعا داکار وبرنامج العمل وخطته 
التنفيذية > ام غناك موضوصساتسياسية ؟ 
اهاب 


اهم شىء في القمة هو برنلمچ التماون المربی الافريقي الذي اتفق 
عليه في داكار وبعد ذلك يمكن بحث القضابا الخاصة بتصفية الاستممسار 
وتضیة الاقتصادي الدولي. وهناك اقتراح من الجانب الافريقي 
بان يكون مؤتمر القمة كل تلاشسنواتوسوف يبحت هذا الاقتراج ايض 
وتنحدد مواعيد عقد مؤتمرات القمةفي المستقبل ٠.‏ 
الافارقة عاتبون 
@ على هامش مؤتمر القمة ٤‏ اريدان اطرح بعض الاسئلة ومناقشة 
العلاقات العرببة الافريقية بصراحةاكثر مما يتردد في اروقة الاجتماعات 
الرسمية والمؤتمرات أريسسد آناعرف : وهل كل شىء بيننا وبين 
الاخوة الافريقيين على مابرام ؟.. الاتوجد مشاكل أو عقبات او خلافات ؟.. 

ا نعم »> بصراحة عفد أشياء . , المفترضي ان الكؤسسات المالية العربية 

تدعم التعاون العربي الافريقي وذلكبمزيد من المشاريع الاقتصادييبة 

اشرک واس ار روس الادوال العربية في افريقياً > وهذا يحقومصائح 
الجانبین لان هناك نكاملا حقيقيا بسین‌العائم العربي وافريقيا . والمفترضان 
يقدم الجانب الضمانات الكافيةئرأس الال العربي .. وبصراحة 
اقول لك ان اخواننا الافارقة الانیشعرون بشيء من الرارة لانهم يرون 
رؤوس الاموال المربية متجهاللدول الفربية » وهم يقترضون من 
areye‏ : لذا لا تكون 
اما منالناحية السياسية 


هه 
عمارة دیلوکس با لڪامل ل 
منطت” حولي ر فب مجح 
العليم / کیٹ مکز یت 
6 شقة عقر - ٢‏ مام رصالة 
مط 2 ۱ل ہہ 
يفضل لشركة اوموسسة ١و‏ ودره 
الراممة / لرتنک“ 
ص٣۳ NI‏ ~~ .۸ے 


کات وشقق 
. لالايجان 
تقر حلیرنینیضاع انلع الف فت 


۶ا مرگ مإصزة لاتيم فوا 
اللمترت 15577 


7 الطرفين » فهو لیس مرتبطا بقضيةولا 


. الامة العربية .. 


:--وأساسي ‏ لنمامنا 


۱۸ 


القیسٰ ب العدد ۱۷۰۷ 


١ 
ادن دمت في المنطقة ( اسرائیل وجنوب افريقيا ) يتعاونان بشنكل وثيق‎ 
والفروفی ان يكون هناك تعاون وثيقعلى نفس الستوق بين االدرل‎ 
العربية .والافريقية لازافة ھلی۔۔۔سنالجسمین الفريبين ؛ فالقضية واحدة‎ . 
باقنسبة كنا ولإفريقيا .. كنا معرضينوما زلنا معرضين للاستغلال .. ومس‎ 
عبيلية الاستغلال مستمرة »ونحنوافريقيا نعتبر من العالم الات‎ 
ونتطلع الى !ا مائریدہ الاستقلال السیاسی: والاقتصادي وتخلیص جميع‎ 
الاراضی :العربية والانريقية من كل اشسكال الاستعمار القائبة والمتفلفة‎ 
فمن‎ ٤ فاهدافنا ولصسسدة »واهداؤنا يتعاونون مع بعنسهم‎ ١ خنى الان‎ 
» الطبيعي :ان :نتعاون نحن وندهم هذا التعاون اواجھة الخطر الشنسرك‎ 
سواہ كان متمثلا في الاستعمار اوالصهيونية أو العنصرية اوالاستفلال‎ 
الاقتصبادي . وبصراحة اقول اناسرائيل مازالت لها جذور في افريقيا‎ 
حتى الان ؛ وما زالت موجودة , وبعضی الدول الانريقية مازالت تتعاون‎ 
ليسمع كل الدولالافريقية؛ولا بحجم التعاون القديم .. وفسن‎ 

اخواننا الافارقة الىعذاحتى لانشوب علاقاتنا اية مرارات ٠‏ 
هناك شکوی من بعض الدؤل الافريقية من ان هناك مار بين الاردن 


وقد حداة فلطة فير متسو حيث فيل ان الاردن باع 
.. لکن المؤكد انها لطة لو 


وعلى أي حال تحن سمسداء 
فيه تهاون مع الكيان العنصري 


ب افريق غار 
ورہما اکثر » تجاه می التصسری الاستعياري القائم في فلسطين العرببةء 
ونود أن نتھں الدول الا سسة کل علاقة لها من ای نوع کان مع هذا 
العربية الافريقية أية شائية او حساسیة ., 
العربي الافریقی ۶ 
يها وحيوي استقبل 
.. علي سبيل المثال 
او ن وجنوب .. فالوقف الود 
اللعرب والافارقة من هذه القضايا لیس هو a:‏ التماون ٤‏ وانبا هو نتيجة 
من نتائجه » أو هو 'احد مظادرہ »فالعلاقة بيننا وبين اثريقيا ملاقسسسة 
استرانيجية عميقة الجذور ٤‏ بعيسسدةالمدى » تتجاوز هذه القضايا اارحلیة, 
افريقيا تعتبر الحزام سینا للامة العربية » وافریقیا يمكن أن تكوزمزرهة 
ان الحضارة الاوروبية ایام تصل الى 
ما وصلت اليه اليو ب .افريقيا وثرواتها 1 ٠‏ لدينا امكاشسات 
دايا الاموال » فينالاجدر ان يستثمر هذا الفالض في نطاق 
التعاون العربي الافریقي بشرط تتديم الضمانات اللازمة من جاتب 'افريقيسا. 
وعلبنا جمبعا أن نعرف أن هناك اعداءمتريصين بهذا الثماون . اسرائيل 
تحاول نصاری جهدها بمساعدةاسيادهاان تعود الكرة مرة آخری الى ماكانت 
عليه » والعملية عملية مصالح متبادلة وليست عملیة مقايضة أو ما يشبه 
ذلك .. مندك عدو > وانا عنديعدو .. عندك خامات وانا مندي 
رؤوس آموال .. وهكذا عموما ء التماون بين العالم المربي وبينافريقيا 
یقوم علىأساس استراتيجي لا مرحلي» واساسه ااصالح المتبادلة للطرفين > 
لاننا جميعا نقف على ارضية واحدة» وليس احدنا بمستعمر أو مستفليهاول 
ان يستعمر أو يستفل الاخر » لكننانتكامل اقتصادیا وسياسيا » فين 
الطبيمي أن تكون اعدافنا واحسسسدةومسيرتنا واحدة والتماون بيننا 


سم التفساون العربي ريق ي اسر 


نا إم.معركة..تجبسسدي التخلف ومواجية المسنقيل 


۸۶۸۶ ۸ ہ/ ۸۱۲۸۲۲ 


اف عشاق اللخغسےات وطلمات الى 


حر زک ی تف یر كو ای 
۵۱۳۸۴۳۹٩ 7 +۶00‏ 
«N ANN / ۸۱‏ کک 


اجن ليذا السام على البواضبر 

العيبةٍ / الووسيية ر اسوناسية 
۴ عاما من رة نضمما٭ كم 
عند سحن اسطلبوا الھسلہا الجا سة 

لزيد من الفلوهات /الامشباك رت ۱2۸9/۹٥۰٠۸۷‏ 
َف يش لالدعلية رايع غاد / ا رة ارا سے 


1۹۷۷/۲/۱۸ - 1 


( القبس )) يحيى حمزة : 


السىالحياة السياسية مرة ثانية 
اتمجلس الشعب 7 


يدة مزيد من الحرية 
والديمقراطية 

القد كان من الراحة في أن اقسول 
انا عملت ما علي ولاجلس في منزلي 
بعد أن اديت دوري . لکننی كنت أرى 
أن الاستمسسرار في العمل السياسي 
والخدمة العامة واجب وطني اولا 
وآخیرا ‏ وان هناك اوضاعا خاطتة 
وان ندعو ونمل 

في اكاضي كان هناك شرط عقیہیحول 
دون ممارسة الكثيرين للعمل السياسي 
والبركاني ٤‏ فقد كان يشترطا للترشيح 
مجلس الشمب المصري ان ونا لمرشح 


عضوا بالاتحاد الاشتراکی .. وقد 
أزيلهذا الشرط التحكمي وتات ان ذلك 


قد يفتع ألباب لتجربة ديد اطيةجديدة 
فد تحقق الكثي لصم . فا 
تحقيق مزيد من الدیمقراطہ' والحريسة 
في مصر كفيل بحل الكثير + مشاكلها. 
وقضیتا التحزير «التنمية لا تيم 


اعتقد أن 


علدنت 

اف وقا لللتقليات 
الکیواح أن السيد / 

لیت فعا ست 

كة بسناء عاى ريغبسته ورقبة 


و حدنلهت يه عاهمتة 
حاسيعخ ۹ / ۴۲ ۱۹۷۷ء 


في الجزء الاول من حدیئه امس تحدث كمال الذي 

حسین الى « القبس )) تفصيلا عن برقيته الى :الرٹیس' 
انور السادات ولاذا ارسلها وماذا كان يقصد بھسا ٤‏ 
وقال انه لا يوجد اي شيء سخصي بينه وبين السادات 
لكنه رای ان القرار بقانون الذي طرح الاستفتاءالشغبي 
هو قرار باطل ومنعدم دستورياء وانه يتجاوز السلطات: 
التشريعية اجلس الشعب ہما يشكل سابقة لا يجب ان 
تمر س في رآيه ‏ دون أن يحذر منها ويلفت النظر الي 
خطورتھا ٠‏ كما تحدث عضو مجلس قيادة ثورة ۲٢‏ 
يوليو » الذي اسقط مجلس الشعب المصري العضوية 


“وانا اعترف وأؤكد ‏ كما سېسىق 


تحقيقهما الا الاحرار » لانه في ضل 
القبود يفتر الحماس ويتحول المواطن 
الى اللامبالاة والتسيب » اميا 
ال۔یمقراطیة والحرية فانها تؤدي الى 
الحماس في التفکی والتخطيط والتنفيذ 
والرقابة ... الحماس والامل الدائم في 
النقدم الى الاحسن والى الاقضسل. 
أما مناخ المقيود والافتقار الى 
الدبمقراطية فاته بجعل المواطن لا منائيا 
بكل شيء عملا بمنطق × ابراه حي 
ولا ا يا شيء » ! 
أجهزة الدوا 
الانتخابسسات حقلت 

وصمت كمال الدين حسين قلیلا ثم 
استطرد قائلا 5 0 

ہے وخضت_نجربة. الانتخابيات 


قلت س أن أجهزة الامن لم تتدضسل' 0 
انتخابات مجلس الشعب الاخيرة»لكنني 
أضيف ألى ذلك ان أجهزة الدوئة 
التنفيذية على اختلافها تدخلت في 
الانتخابات الى جانب مرشحي الحكومة 
( الوسط ) كما ندخنت اجهزة الاعملام 
والصحافة .. فهي ابضا يمكناعتبارها 
حاليا من اجهزة الدولة . 

قد الممركة ومواطنو دائرتي 
بعرفونني ويعرفون موأقف كمال الدين 
حسين .. لكنني كنت أشفق على 
الرشحین الاخرين في الدوائر الاخرى» 
وهم يواجهون وقوف کل اجهزة الدولة 
الى جانب مرشحي الوسط . كذلسك 
فقد تم الضغط. على بعض اعضاء 
مجلس الشعب ا ستقلین الذين فازوا 
في الانتخابات ليتحولوا الى تنطييم 
الوسط وانا اسمیه تنظيما ولا اطلق 
عليه اسم « الحزب «. 
الصوت الاخر غير ظاهر 

وي مجلس الشعب تبارس الاغلبية 
دكتاتوريقها .. وهم لا يريدون أن 
بعارضهم احد .. لا داخسل البران 
او خارجه أو في الصحف .. آنالصوت 
الآخر غم متاح له إن عن رأيه 
وبقول كلمته دون ان 


والحملات. والصحف المصرية في البداية 


كان هذا النشر متعلقا بالقضايا الفرعية 
فقط لا الرئيسية .. لکن بعد ذلك 
أصبع النشر قاضرا على وجهة نظر 


الحكومة والوسط والاغلبية 
بعض الفرعيات كما قلت . 

ان تجربة المنابر والتنظيسسات 
السياسية الحالية هي تجربة فاشلسة 
... ومنذ بدابتها وأثناءها وحتی الان 
ما زلت اقول انها فاشئة . 


والحل ..؟ 
العل هوا ق٭حریة ‏ اتفتاء 


ہم الا في 


8 “ >الاحراب ٠+:‏ ان مشرو غ “قاثونالاخراب 


الفزوض 'حالیا على اللجَتة التشريمية 
.لجل الشسهب لا. يحقق: الهدف. منمفضلا 
عن انه مليء بالثغرات .. انه باختصار 
يضع شروطا كتكون الاحزاب حسصب 
رضاء الحكومة وتنظيم الوسط . 
انني أقول في تحديد .. لنكسن 
واضحین ومحددين .. اما ان يكون 
هناك حزب واحد ولا نداري ولا نواري 
ويكون الناس جميمهم على ملم بهذه 
الحقيقة » واما ان نطلق حرية انشاء 
الاحزاب باعتبار ذئك محققا للديمقراطية 


ق ... الا ترى ضرورة وضع 
تيود. علن هذه الحرية 
الواےعة ؟ 


)۱ قد تكفي الاعداف الثلاثة التي 
اعلن ان التنظيمات الحالية تعمل في 
إطارها وهي السلام الاجتماعي » 
والاشتراكية. بمعنی العدل لا بمعنسى 
الماركسية ء نم الوحدة. الوطنيسة » 
وهو اطار عام كاف في أرابي لتسير في 
نطاقه الاحزاب . 
ہے يامر الوسط !! 

ان انصاف الحلول في رابي لاتصلع 
. . والاحزاب ‏ في كل الدنيا س تنشاً 
طبیعیاً وليس بطريقة صناعيسة ء او 


+ نفع ن لدزب بقؤدكم”فيد“النتيؤ ميق ` 
لكئهم کانوا بقولون 


: | عرضت علي مرة اخرئ کانتلی مبادی: 
جوع عل 


عنه يوم الاثنین الماضي , عن الاعتبارات المتصلةباسقاط 
العضوية » وقال ان شروط الفصل من عضوية المجلس 
لا يمكن ان تنطبق عليه شكلا ومضمونا .وطالب كذلك 
بتعديل الدستور » والحد من السلطات المركزة لرئیس 
الجمهورية ء كما تناول بالراي العدید من الموضوعات 
آلآخری ٠‏ وفي بقية حديئه » الذي ننشره اليوم » تحدث 
كمال الدین حسين عن تجربة المنابر والاحزابالسياسية 
في مصر » وعن الانتخابات النيابية الاخيرة ٠.٠٠‏ وعن 
الكثير من امور مصر ف المرحلة المهمة .. الحالية ٭ 


باسلوب يراد به السيطرة عليها . 

اذا كنا نريد تجربة ديمقراطية 
حقیقیة وحرة فلتطلق حرية انشاء 
الاحزاب » وليصدر قانون متكامل بذلك 
ولیس مشروع القانون المطروح حاليا 
للمناقشة + والذي يمكن ان نطلسق 
عليه « قانون عدم اباحة قيام احزاب 
الا بأمر تنظيم الوسط » !1 


© .. وما هو رايك في حزب 


كناب استقالتي الي الرئيس عبد 
الناصر عام 955( : 

« انا لو بقيت سافقد نفسي » وانا 
لا اريد ان أفقد نفسي » ولا اظن ان 
من مصاحة نفسي ان انقدهما» 

وتابع كمال الدين حسين حدينه وف 
نبرات كلامه بعض المرارة : 

لقد تعاملست وقابلست الاف 
المواطنين ولم يقل أحد منهم مشفل 
هذا الكلام الذي تردده حاتيا ضدي 


« اليسار ٤‏ ؟ بعض الاقلام الصحمية ... وهو كلام 
لقد ان المواطنين إلى من جانب واحد .. ثم هو اولا واخی! 
لقد انضم بعض 
حزب ہ « الیسار ٠‏ اجرد انهم فم كلم بتمارض مع شرف الین 
انا متشأئم 


3F‏ 8 علیہ انی + عندم شا 
استفرض الاوضاع العامة أجد نفام 
دائما آومن بالمستقبل البمید ٤‏ واومن 
بانه لا باس مع الحيماة ... ولا 
تیاسوا من رحمة الله ٤‏ انه لا يباس 
من رحمة الله الا القوم الكافرون . 

ان حل الكثر من مشاکلنا هو في 
القضاء على الفساد بطريقة شرعية » 
عن طريق ديمقراطية حقيقية وحرية 
صحافة حقيقية » واحزاب شمبية 
حقیقیة .. وحقيقة واضحة للشعب في 
كل الامور ء لان ما يقوم على حقيقة 
هو وحده الحقيقة . 


6 انت“ 
لانستطیع ایض أن ننضم الى حزبی 
اليمين والوسط لاننا غبر مؤمنين بهماء 
ثم اننا سنستطيع ان لانجمل ممن 
حزب اليسار تنظيما شيوعيا . ومسا 
اربد ان أقوله هو ان التجربة الحالية 
اللمنابر والاحزاب هي المسؤولة سن 
هذا الوضع . اننا يمكن ان نحارب 
الشيوعية بحرية انشاء الاحزاب . 
الشيوعية تحارب بمقائد وباجهزة ... 
وباحزاب . لکن من يقول رايا غسير 
راي الحكومة بتهمونه بالتحريض علسى 
النظام . لقد فسرت بعض قيسسادات 
حزب الوسط برقیتي السى رئيس 
الجمهورية ہاتھا تتضمن ۲ تهم يعاقب 
عليها القانون » وذئك أجرد انها حوت 
رايا معارضا لراي الحكومة ... وهذه 
۔. مع الاسف ‏ هي العقلية التي يفكر 
بها حزب الوسط .. والحكومة . 
استقالة الوزارة 

ان تنظیم الوسط انشاته الحكومة 
... بينما الذي يجري في العائم کلەھو 
ان الحزب هو الذي يوجه الحكرمة 
ولبس العكس . بل ان الحكومة لسم 
تاخذ راي حزيها « الوسط » في قرار 
زيادة الاسعار .. بدليل ان الحسزب 
أعلن بعد ذلك تنصله من ذا 
القرار 11 

تم ان الوزارة اخطات في هذا 
القرار ے الذي تسبب في المقاصرات 
وما تضمنته من تخریب وموت ودمسار 
. الم بكن من الضروري بعد کل هذه 
الاحداث ان تستقيل الوزارة وتشكل 
وزارة جديدة من نفسى حزب الوسط 5 
ان العرف الحزبي والسياسي كان 
يفرض فلك . 
ي .. والجبهة البرلانية 
المستقلة التي انت عضو فيها 
والتي تضم مجموعسة سسسن 
الأعضاء ااستقاین ١‏ الا 
ترى ان التجانس بين آراء 
اعضائها لیس كاملا او متماثلا 
بالدرجة المطلوبة ١‏ 


. لکن الذين انضمواً 
معنا التزموا ببرتامج الجبهة وبما بسه 
من مبادیء ٠‏ 

لا اسعی الى السلطة 

وققت لكمال الدين حسین وانا 
؟جول الحديث الى نقطة اخرى : 
ج لقد اتهمتك بعض الصحف 


© 


ماش یڈ من ٹایالادں وامل كل علبة 


اسا ال بر بی لقا وشت 


إساسها وما .لم تتجقق 
١‏ عنها قد قلت في 


كا نكب 
إستقالةالوزارة 
د a‏ 


E مت‎ 


كك لمح اعرد 


كذلك طالیت سرعة اصدار المحكية 
الدستورية العليا » والغاء منصب 
المدمي العام الاثسنراكي اكتفاء بالنيابة. 
العامة » والفاء حالے الطواریء 
القائمة + ولي النواحي الاقتصاديبة 


وان هذا الكلام لیس جديدا 
لقد قلت حرنیا في مجلس الشعب : . 

« ... أن مراكز القوی ضربت 
عقب نكسة ٦۷‏ وضريت في 10 مابو 
۱ء لکن ما هو الضما لعدم قيام 
مراکز قوی جديدة 
تاني نكسة اخرى وعندئة 
سببها وجود مراکز قوی !! الحقيقة 
أنه لیس هناك ضمان للان لان الفساد 
والاختلاسات والعمولات والانحرافات 
والتسيب واللامبالاة » وقد اعنرف 
بها بيان اللتكومسة امسسام مجلس 
الشعب ء دليل قاطع على وجسود 
مراكز قوى .. » 

« ... لقد قامت في الفترة الماضبة 
حوالی خمس وزارات © وتفير حوائي 
خمسة امثاء للانحاد الاتستراكي ولا أحد 
يعرف لازا وكيف ..! واختل ميزان 
المدفوعات بصورة رهيبة ولا أحسسد 
مسؤول ٤‏ وزادت معاناة الشعب مع 
كل وعد برفع الماناة عن الشعب .. 
ماذا ومن المسسؤول ..؟ لا اد 


وختم السيد كمال الدين حسين 
حديثه الطويل الى « القبس » قائلا : 

لا ان الله لا يفير ما ہقوم حتى 
پغیروا ما بانفسهم » أن حل قضايانا 
المصيرية في التحرير وقضابانا الداخلية 
في الننمبة يتطلب أولا وأخيرا وجسود 
كيان داخلي قوي » وعلاقات قويسة 
وئيقة بین مصر والدول العربية » 
والکیان‌الداخلي القوي هو كبان الحرية 
والدیمقراطیة » ونحقيق التئميسسة 
الاقتصادية لا يمكن ان بتم الا اذا شعر 
الكواطنون بالحرية والدبمقراطية 4- و 
ويغيرهما سيكون هناك لامبالاء وسیب 
في العمل وعجز في الانتاج ... 


يدري !! 4 1 و 
انتخاب بار لرئب امور 3 كلها نوعا من الاضراب, 
الجمهورية ونائبه وأعود فاؤكد أن كل ما نسعی اليه 
وبع عمال لم خا هو الحقيقة ... الحقیقة وحدها هي 


سخ ستحدد طريقنا العملي الى حل 

فالعقيقة مهما كانت موارنها اقش 
الف مرة من أن دفن رؤوسنا في 
ائرمال . 


0 طريق الاصلاح واسع ومتشعب» 
وقد طالبت في مجلس الشمب بتعديل 
الدستور . كما طالبت بان يكلون 
انتخاب رئيس الجمهورية » وناب 
رئيس الجمهورية آيضا 2 انتخابسا 
مبتشرا وليس عن طريق الإاستفتاء . 


( انتهى ) 


یزیا وٹ عون الجر رھ 
و الع بابسا( روفاک 


ایال 


عم یں ہے کاز ہے 
اٹویکھیل 


بعد ص7 


شار* عہد ابد امكارك ۔ ے سیون 457148 سي ريد 2105 الصا 


1 
و 


الشويخ 
شان 


Straw 
Baga 


Seller:ang Ho Arts Co., Lid. 
3 ana 2ہ ا ام۱عا رفاو ا‎ 
ا ا‎ 72 


شعق فخة و خیص 
فا لوت 


ادقع ريع اللشمن الباق على O.‏ طا 
دوف فنائدة في ارات الجممات الكرة 
فيب سوا هيب عمان . 
تد فلة مركزية - خنائن بالزف - ارمڑے 
سحاد / ملاعب للاصلقال 7 مواقت للسيارابت 
نہ 317 سوق رکب 
مكتب الفقارات اَی 


صب ر 8480 7 -الصئاهة 
تر جح 


تت7 


اتان مام 

الي جمیع المكتبات والمحلات التجارية 

تعلن مكتبة الخلود الكبرى بائمباسیة انه مشساركة منها في احددالات 
المید الو یت قامت الكويت 

سا پا السمو 1 ام البلا اد 
وسمو ولي عهده الامين بالالسوان 

سارعو! الى أقرب محل من محلاتنا الناقية لحجز كميتكم : _ 

مكنبة الخلود الكبرى « العباسیة ت ۷۱١۱٢۷‏ » 

مكتبة آسیا « المباسية » 

مكتبة ريم البوادي / صيهد العوازم 

مكتبة النروانية / الغروائيسة 

مكتبة الاضواء / خبطان الجديد 

مكتبة جمعية الرابية / الرابية 

سوق البادية الكبر / العباسية . 


ب 5 


ْ 0 


بعلن مرواتت محمود أ 
صاحب ولاس العا ساك اله قد 
تفيع سس 


لاذ لقرضا سح 7717010-0 اوها ناسیے 
لالد لاسن بلغا رت ر گاۓ عاوے لہا / .ربت 
اسففارلام/ ب یئم ۹۹۳۰٢٢‏ 


1 OT 
النقلافة/ اعقدوا مؤسسة‎ 
ریش سال الجا ریت‎ 
عقا انهم‎ 
تلم لثافة الها لالنظين امف اهدموزة سےے‎ 
8 . راز پا دا ےر پش نہ‎ 
۷ A AYNI oie, 


۔ آخر شايع ڪدا دلي 
2 ص۔ب ۲۰۷۸۷ 


اجود الجهزة اللظيت والمالم 
تلسجاد والامشاث والبلاط بالشفط 
والشامبو والماء للمناش ل والفتصوس 
والنادقواكستشنيات وأحدائق 
وللملا ع واللصالغ . كلدراث 207 
یناف بدو نككياس ورت محچکھا 
E‏ کی شض ! لأوساخ پاتھوا ولد 
عہوائجاد خاو صا ديا ام 


شركة الميرة 


الو ۔آ رض م ع كرا راي /تلهوي رم .رهام صن .ب ۲۱۷۸۷ 


امام الحامعة وجاهزة ٹلیکن . اليناء ا من خر احمر ممناز 
ملاجله ٠‏ الرعانا العرب الذين برغیوں الشراء والسكن في فصلل . 
الصف بيكننا بآحيرها لهم بالشتاء 


اراض فى عمان وضواحيها 
في جبل عمان س المدبنة الطببة والرياضية ‏ ماركة ‏ صویلج ے 
حامعة اثرنوك ‏ مشزه دبين وی مناطق آخری ۔ 
اراض رخيصة 


في ضواحي الغرق جاهزة للبناء فورا تمر الدویم ۷٢‏ دسارة 
وأراضي قرب اسكان الحلايات زراعية وسکنیٹسعر الدويم . ؛ مٹارا۔ 


فلمرند من المعلومات الاتصال مع هؤاد كرادنه نا 4۲۸۸,۷۰ 
تارع مهد السالم مقابل نافورة شراتون ( معرض مایا محدى ) , 


ملا حر حف يسم لاعاۃ ب الوب را المشقق و يسح ایض 
شو 1 دون ال ای ق ای مرم ارد 


uN EEE 


على شارع ممس اس الكسيف يت 
ضاحےة الممادكي الج ديدة 


عن توقركية مرسالداط 09 


لور ےا د سدم ب رادصال ست : 


"مز سے / 2۱۱۷۱۱۷ 


مؤسسة حسان ناصوا سے 
لاسائحثت 

عب ہمت انواع سیا ڑتے للدرخجا۔د 

:و _باصاءت الرعند تسر 1 
جد رت یہ ٢۳ھ‏ و 


اشرطۃ خاصة ذاقية | 
اط ۶اض العا کے واللتبيحتس وراز فبہی کے 
والمددث الأهتقاق وللحطامت واثصنات والشلافتط والسسيو 1 
المواصل وا لڪاديش والطارق ERA‏ 


لص مہ اسُوبخ ‏ آخر .شايع 1 
السُوبيخ ۔ آخی کند ا دراي 
شركة الميرة | هاتت: ۸۹۰۰ ص.ب ۲۱۷۸۲ 


مكتب زكي العقساري 

يزف البشرى لجميع الاخوة العزب 

بناء على قرار الحكومة الاردنية الموقرة بالسماح لخمینع 
الرعابا المعرب التملك ف منطقة جامعة البرموك بحدود ) 
دونمات ولوجود الكتب الذي صدر عن مجلس ادارةالجامعة 
فى مكتبها مثبتا موقعها الرسمي ٠‏ لذا نعلن عن وجود قطسع 
أراض ف منطقة الجامعة حوض ٥١‏ و٦٦‏ و١۸‏ وبريقسه 
والمنطقة الحرة المشتركة . لذلك نرجو من الاخوة العرب 
المباشرة بشراء القطع المناسبة بالمكان المناسب .حيث أن 
اسعارنا نضاهى اسعار الفير ٠‏ فدوما مكتننا فى خدمتك ٠‏ 
العدوان : 


77۶ 1.0 
صءب ۲۳۷۸۰ 
الشرق س عمارة الفبحاء س 


طابق ۲ شقة ٣‏ خلف مخفر الشرق ٠‏ 


الک الول لاز را نل لقا رة /دمم 


لا فلل وشتق مزروسئة 
وخیرمفہوشۃ رصالحة شکن 
ا واستتعمالها مکات /كما اننا نلعهد 

۷ کت اح 


انر | طفش ادارا رور / عار اصرالی'۔ رت 


٦ء۸۹۰۹۰‎ 


٠.‏ حم 


مسهع كود 
خر َع رسفن لع ر عامیغیائرزا فتاسناممروفيا ملامن 
ع دشا رھ / خاقساطیت العا صن لرا 
نتان رامۆت / ۸ ادصب ک۹ 
ادگکے ر الوب ت 


مطلومب لیامت ضاھی 
ساگتونمتر عام / 
ا ماجعة (حوت رجايع ب رودت فلت عر 
١‏ لشیو ےہار کے 

۷× اه بک بوشلميد‎ SIE 


- کے ن 1 
هو 1 e‏ ےھ 
عن ط لب سيا اب صالون د یل وکس 
موفدے مواثاوت إهازة خا کے 


المراجيع شرو ہے ارا ر اکرو 
بنبے Fa‏ وا النشتفای 


حا جا 
SANIT‏ ے۲ 


0۸۶۲ LMA 


تارشضت 2 


3 اود مااي غنم العتل ي صناعة لطاع بلكبنية لملم يي 7 


عدةاتلواع,. 


ات . الوكيل امام 


الشويخ رآخ شیع كنذا درا كي 
فاقت۶ A‏ مامت را 


مکټ کال تاد 
پر 

0420 العربی 
١‏ قطعة از في کل مل :ےگ 

الاردن : شقق ديلوكس على طريق السلط وصويلح - وقلع 
اراي إلى ضاحية الس - ماركا ل ائصطبة س ضاحية الاتمسار 

الهاشمية ‏ منتزہ دبين ب ضاحية المطسار الدولي س 
س الاكيدر ‏ اانطقة الحرة ااشترکة والمنطقة الصنامیة ے 
erer‏ الافوار وقصر الملابات . 

دمشق : ل شقق على الهيكل العظمي في ركن الدين موحد قطم 
اراضي على سد الزدائي ومته العندليب ‏ وعلى طريق اللطار 
اندولي معدة للبناء الفوري 

البيع نقسدا أو بالتقسيط , 

للاستفسار : هاتف 5.5[)) ب 4295,6 


ص,ب ,۲۳۷۸۰ 
الشرق ‏ عمارة الفیحاء س طابق ٢‏ شفة ٣‏ خلف مخفر الشرق . 


المجميع الهايا امهب 


قطع ]ا نبصازق ورفوۃ في ال اس ثب 

سكنت وصاعۃ و۔(عۃ فیممان / 

ال تاوما لط ر مانا ر الذضتے 

جا معلا ليروك ماق ال راق 

“الفضاءة ر مل يردب 
موس ریت اتون 


ONY. ت/‎ 


جج الباھر وذلك بشراء شقة او 


وھ ...06 ا2 
۶ تھے کو بك ا مياد تلود« 


ولا ضیات ماںجمیع‌انواعه واا علی ‌اسععداد 
مد يبع ) عمال الديكون 
١‏ تل شايع خا ل نے نودي ر/عاءة رای 
ل فر لے ر بے ۹۷٤٤٤‏ 
کیا ا طم 


مطلوسب ل تلاحدیسجاد 
ب لیوا ری نے کر مس اس 
واد في لق اہک ا سيالا ل غزبیمنے ايل 
لرا د ساب“ لئ واقّت بے ۱٦١‏ ۱۹۴۳ رھ رہ ' 


او يي مطلوب حا ل 
عمال وة اهود / المراجمة شخص 
اغ ورام / خوت طعرصا وت یی دوست وو 
بع 6 
jel‏ | الك ۸/٥۹‏ اله 


وط في المشعتد اپ يكودستب لدميه اس رو 
هيادة 7 


اختندت بعد ظهر .امس مسابقات 
البطولة العامة للاشبال في الساب 


بفارق ۸ قاط عن القادسيةالذي 
احنل المركز: الثاني ٤‏ وعلی مدىدومي 
البطولة سجل محمد ثايف من خيطان 
رقما جديذا:للاشبال في الوثب الطويل 
قدرہ ٦1رہ‏ امتار أثناء نھائبات 


)ر٦‏ ت 
اليوم الثاني 2 عن التالی : 
11١ +‏ م حواجز 
ےس انل اع اوت 

المركلاثك 

؟ ل فيصل صالخ ل القادسية 
۹ر اث 

؟ ب علي جواد ‏ التضامن ٦ر۱۷‏ ث 
+ 4۰م شري 

١‏ كبيس جوهر ‏ القادسية 
۷۸ہ ٹ 

۲ ب شدید سعد ى الفحييل 
٢ر۹‏ اث 

٣‏ ساي سعود ‏ خيطان /اركدث 
٭ 1٠٠6‏ م عدو 

ث١١ر۹ س سالم نافل  التضامن‎ ١ 
عدئان مراف اليموك‎ 
وركلاث‎ 

؟ - خميس جوہر ل القأدسيسة 
مركلاث 

پ۸۰ م جري 

١‏ ل احمد محمد شريف ‏ القادسية 
رار ق 

٢‏ ب ہدر حمود ‏ التحيتي سل 
۳ر ق 

٣‏ علي جواد ل التضامسسسمن 
زارا ق 9 

+ الوثب الطويل . 


1 محمد نايف س خيطان ٦٦رہ‏ م 


القادسية 


۲دا م 
۲ جمال حمد عبد الله القادسی 
الام 


+ قذف القرص 


٦ے‏ سام یداہ اسیا سیل ' 


م٣۸۸‎ 

٣‏ د احمد طذکوريٴت الیمسسوك 
ا م 

٣‏ م رياض الحشائی م :القانسية 
„of‏ 
× الوثب العافي 

١‏ حمد عليان صليان ‏ التضامسن 
ارا م 

۲ ل عبد الله عیسی ب. التضایٰسن 
.قرا م 

؟ - احمد عبدالكريم قاسم ل السالیة 
ارام 


٭ تقابع ۱۰۰6 م 


خیطان كر.ه ث 


الوتب العاف السیدات 


البطولة عبد الرحمن المزروعي وكيل 
دزارة الشؤون الاجتماعیة والممسسل 
المساعد اللشباب وحبيب صفر رئيس 
الاتحاد وهزاع الحمد وفرید المجيل 


وبدر القطامي واعضاء .الاتحاد وقاموا 
بتسليم الكؤوس واایدالیات للفائزين 


التضامن بطل العاب التو ی للاشبال 
رفماوجديدان ہي الوب والحواجن 


وتسلم کل من محمد نايف وعبدالعزيز 
عبدالله كاسين لتسجيلهما أرقا باجديدة 
في هذه البطولة بينما تسام النضامن 
الكاس العام للبطولة التي جساءت 
نتائجھا النهانية کالتالي : 

۹ ب التضامن ٦١١‏ تقاط » ۲ ب 
القادسية ٠.۲‏ نقطة » ۲ ل خيطان 


اتاد فا سباح اليوم اتجمعة على 


ام عدو © .ىكم 6 .يهام ٤‏ 
٤‏ × .٠٠م‏ تقابع » الوتب الطويل » 
دفع الجلة ۔ 


يسمح لكل ناد اء هيئة فلسطبئيسة 
بالاشتراك بنلاثة لاعبين في كل سباق » 


۸ نقطة » ) ل الرموك ١ه‏ نقطة » 
مب العربي ۲۷ نقطسسة > 5 
الفخيحيل ۴١‏ نقطة » ۷ السالميسة 
۷ نقطة » ۸ - الساحل ٠١‏ نقطة » 
٩‏ س الکوبت ۲ نقطتان . 

وم تشترك اندية كاظمةوالشباب 
والشهداء والصايبخات والنصر . 


على ان یکون االمشترك ہ طني 
الجنسية ٤‏ ويسمح للاعب پسنواظ 
في سباقين اثتين وسباق التتاابع > 
ویشترک ‏ . هذه البطوثة اللاعبون من 
موآقید عام 150۸ فما فوق . 

وتقام البطولفبرعاية السيد حبيب 
صقر رئيس الاتحاد الكؤيتي لالماب 
القوى ويقوم بتحكيمها حكام الاتحاد 
الكويتي . وسيمنع الفريق الفاتمز 
كاس البطولة ٤‏ كما يمنح الثلائسۃ 
الاوائل مبداليات تذكارية . 


| 


ا من العالم 
© بلاكم يلقى حتفه بعد ضربة قاضية: 
توق في مديئة ليام غوجي ) اللاكم 
اليثباني تورشوغومی غوتو بعد أن 
فترة من العسلاج في احدی 
ا اصاہته في نزال في 
الثامن والعشرين من الشهر المافي .. 
وكان الاطیاء قدا ذكرو! ان اللاكم غو“ 
قد اصيب يغقدان الذاكرة نتيجة للضربة 
القاضية التي لقاها في النزال . 


© قرر مجلس ادارة النادي المصري 
بور سحيد ألغاء منصب مدير كرة القدم 
وتشكيل لجبة فنية للاشراف علىالكرة 
برئاسة محمد موسى رئيس النادي 
مع ايقاف مکافاۃ كل لاعب يطرد وغرامة 
خمسة جنبھات لكل لاعب ينذر . 


© يفوم منتخب يولندا الاهلي لكرة 
القدم بجولة في اوروبا حيث يلعب ٣‏ 
مباريات في يوغسلافيا و ۴ اخسری في 
اليونان وذلك هربا من الثلوج التي 
٠‏ تكسوا ملاعب پولندا هذه الايام . 


© سيتوقف مولئر حداف 1لاتیاالفربیة 
عن اللعب لادة ٣‏ اشنهر وذلك لاجرائه 
؛ عملية جراحية في ظهره ء 


@ غاز الايطائي ساندرو مونارييسباق 
رالي مونت کارلو للسیارات بسيسازة 

: من طراز لانسیا وهذه هي اارة الثاللة 
على النوالی التي يفوز فيها مونارى 
بسباق مونت کارلو ٠‏ 


٠‏ © فار منتخب المراق المسكري على 
فريق بارتزان الیوفسلافی ؟ سه صفسر 
في اللقاء الودي بين الفريقين وقد سجل 
الهدفين علي كاظم في الشوط الاول.. 
وعلي حسين في الشوط الثانی ٠‏ 


8 نشترك نادي كوماني بطلاةااجمباز 


بین ٢٢‏ ب٢٢‏ مارس القبل وتشترئفيها:. 
ا رومائیا انكلترا. ٤‏ اروسیاء :أميركا: | 


ا 


٠ 


فاز السالیقعلی الفحیحبل ؟)لا؟ 
.. والكوبت على الساحل 1٢..۸۲‏ في 
مباریات الیوم الاول لدوري خروج 
المغلوب لكرة السلة للانسات التي 
جرت مساء امس بصالة كبنان .وقد 
حفلت مباراة السالیة وائیٹیحیسل 
بالتكافق والقدية معظم مترانها وانهي 
السالیة الشوط الاول لصااحه بفارق 
نقطتين ( ١۷١۹‏ ) وحكمها نود العون 
وعبدالرحمن حسین .. اما الیساراۃ 
الثانية فكانت من جائب واحد حيسث 
سیطر عليها فريق الكويت من بدايتفا 
حتى نهايتهسا وانهى الشوط الاول 
اصالخه 8-66 وئم يسجل فريق 
الساحل في الشوط الثاني غير ) نقاط 
٠.‏ وبرزت من الكويت سونیا القريللي 
ومنى العواد وسجلتا اعلى نسبة من 
النقساط 

حکم المياراة طارق بركات ويعقسوب 
صادقى .. وحضر الباراتين رئيس 
الاتحاد عبداللطيف الياقوت وخالسسد 
الفيث عضو مجلس الادارة . 
نقاط س فاطمة يو حمد 124 نقطة ا 
؟يمان ابراهيم ٠١‏ نقاط ‏ زصسوۃ 
النجادة ) تقاط ا النجاد قطان 


١‏ نقطة سمنی العواد- ۷ نقطة ے 


منى سیعد 11 نقطة ٤‏ وسميحة صائح 


يأو مباريات كاس الاضیات بكر الست 
اذو لسالمية واككوت علو لف يل 


1/6 على القادسية‎ ٠ 
أقيمت امس على ملعب معهد الحغلمين‎ 
بلية مبارآاة وذية في كرة القدم بين‎ 


عودة رئيس الاتحاد 


البحريني لكرة السلة 


غادر الكويت آمس الشيخ علي بن 


| خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني 


اکرة السفة عائدا الى اإنامة ہمد زيارة 


اللكويت أستفوقت نلائة ایام . 


وقد اجری رئيس الاتحاد البحريني 


| خلال هذه الزيازة مباحثات مع 


امسؤوئن في الاتحاد الكويتي لكسرة 
السلة . والسيد كارول شینچ رئيس 
الاتجاد الاسيوي الذي يزور الكويت 
حائيا بشان انضمام البحرين كعضو 
عامل في الاتحاد الإسيوي . 

كما بحث ممهنسم الاعداد للدورة 
الأسيرية. للشباب المقرر. اقامتها في 
الکوبت , ٠‏ 

وصرح السيد ابراهيم الھاشمی‌امین 
سر اتحاد البخرين لكرة السلة ‏ الذي 
رافق رئيس الاتحاد في زبارتەللكوبت ¬ 
بان رئيس الاتحاد الاسيوي سبزور 
النامة فالانبوع القادم للاطلاع على 
نشاط الاتحاد البحريني وبحث اسس 
التعاون بین الاتحادين 


برنامج ریاضي خاص 
. بالعيد الوطني 


اعد قسم. البرامج الرياضية في 
التليفزيون برنامجا أخاصا مناسيساة 
العيد الوطني السادس عشر بنضمن 
لقاءات مع عدد من رؤساء الاتدادات 
الرياضية بتكلمون خلالها عن اعسم 
المناسبات الریاضیة وتعرض خلال هذه 
اللقاءات لقطات من اهم المباريسات 
والناسبات في العام الماضي ٠‏ 
وسيذاع هذا البرنامج يوم الاحد 


اتحاد الشرطة الائنن 


اون 
يقوم اللواء عبداللطیف النوینہوکیل 
وزارة الداخلية فيالساعة السادسسة 
مساء بوم الاثنين القبل بامنتاح المقر 
الجديد للانحاد الرباضيللشرطةفي منطقة 
النزهة . وستقوم سكرتارية الانصاد 
بتوزيع الدعوات لهذه المناسبة اعتبارا 
من يوم غد السبت . 
عشاء . للمکنب التذذ التنفيذي 
للاتحاد العربی للطائرة 


يعتقد المكتب التنفيذي للاتح اد 
العربي للكرة الطائرة في الساعهة 
العاشرة من صباح اليومالجمعة جلسة 
العمل الختامية بمقر اتحاد الكقرة 
الطائرة » .في المساء یقیم الاتحياد 
الكويتي حفل عشاء في فندق تسير انون 
تكريما لاعضاء المكتب التنفبذي . 


الاتحاد العربي لالعاب 


وجه الامين المام للاتحاد العربی 
لانعاب القوى الدعوة لعقد اجتماع 
اللمكتب التنفيذي بالرياض يوم ٢‏ مابو 
ااقبل وقد تسلم السيد احمد الرشدان 
أمين سر الاتحاد الكويتي لالعاب القوى 
والنائب الثاني للاتحاد .العربي برقية 
تدعوه لحفور الاجتماع اللمفكسسور “٠‏ 
وحددت البرقبة جدول الاعمال التائی 
اللنظر فيه : 
النظام الاساسيو اللوائج الفنية 
والالیة والادارية , 

اشتراكات اقدول العربية 

س تحديد نشاط نابت للاتحاد 

ے ما بستجد من اعمال 

وطلب امین سر الاتحاد المرسی 
ائسید عبد الله السحيباني من اعضاء 
المكتب التنفيذي الفصال بسعسارات 
الملکة العربية ائسمودیة للحصول على 
تاشرة دخول لحضور الاجتماع ٤‏ كما 
سيرسل الاتحاد العربي تذاكر السفر 
لاعضاء المكتب .. 


الحرز رهم استقالتي 
سابقى بخدمة الاتحاد 


قال السيد ابراهيم الحرز ان أسباب 
استقالته من عضوية اتحاد الجمباز 
تمود الى التكتلات داخل انجلس والى 

7 ا التي سبيست 
امقس أعضاء وعدم احترام 
أقرارات الجا السابق أو الرجوع 
ايها واضاف أن الاستقالة لا تمني 
إبتعادةنهاتيا عن مجال اللعبة فانسه 
سيمل كادازي او غني لخدم لعبسة 


0ے 235 
وزیرالشوون ع يرجب باعضاءالکت' 
ې للا حاد العرنقي تلبائرة 


أل ےم 7 


استقبل ممالي وزير الشؤون 
الاجتماعية والعمل زمكتبه في الساعة 
الماشرة والنصف ضباح امس الخميس 
أعضاء المكتب التنفيذي للاتماد العربي 
فلکرۃ الطائرة وحضر المقابلة عبدالرحمن 
الازروعي وكيل الوزارة المساعدتلشياب 
والرياضة وکل من السادة جمال كنعان 
رئيس الاتحاد العربي ' وناصف سكيم 
النائب الاول لرئيس الاتحاد وخلاسد 
الصانع النائب الناني وعبدالرزاق 
الطائي آمین السر العام وابو القاسم 
أنماج عقي عضو اخكتب .وحسسين 
الحشاش رئيس الاتحاد الكونتي للكرة 
الطائرة وعیسی الرشود أمين السسر 
العام م 

ورحب السيد الوزير باعضاء المكتب 
وتمنى لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني 
كما تمنى السيد الوزير آن نتقدماللعبة 
في مستواها لتصل الى المستويسات 
الاوروبية والعالیة بفضل جھود الاتحاد 
العربي . وتطرق السبد آلوزیسر في 
حديثه الى اهتمام حكومة الكويت 
بالرياضة في البلاد ایمانا منها بالدور 
الكبر الذي تلعبه في حياة الشصوب 
وبين الشیاب .. وأبدى استمسداد 
آلکوبت لبذل الجهد من أجل تقسسدم 
الالعاب في الوطن العربي . ورب 
آتشیخ سالم الصباع بقرار المكتب 
التنفيذي عقب اجتماع الجيعيةالعمومبة 
تلاتحاد المربي للكرة الطائرة في الكويت 
خلال شھر ابريل القبل . كما رحب 
باقلمة الدراسات الدولية للحكام قبسل 
الدورة العربية في الكويت ابضا .وقد 
اسنفرقت ااقاہلة نصف ساعة نظرة 
لارنباط السبد الوزير بمواعيد أخرى. 


جرت بعد ظهر اسی مباراتان في كرة 
اليد لدوري الناشئين تحت .؟ سنة 
على لعب مدرسة الصديق .. وقد 
اسفرنا عن فوز النصر على كاظمسة 
۲٢ 4‏ بعد أن انتھی الشوط الاول 
٠6‏ ل ؟! لصالم النصر . حكم المباراة 
صاحب المزيدي ومدمد رشدي .. اما 
المباراة التانية فشهدت منافسة شديدة 
وقوبة وصراعا "من أجل الفسوز من كلا 
الفريقين وقد استطاع الشباب أن بفوز 
على السالمية ٢٢‏ س 6؟ بعد أن انهسى 
الشوط الاول لمائحه ]1 ۱۱ء 
انسمت المباراة بالسرعة والندية وجاءت 
متكافئة ونسطة وقوية من الفريقين 
حكمها اسامة صبري وحبيب عاشور .. 
واعتیر التہھداء منسيجبا امام خبطان 
| في المباراة الثثلثة ضمن نفس المسابقة 
لعدم وصول الفريق بعد .۲ دقیقة مسن 
الموعد المحدد لبدابتها . 

هذا وقد حدث خلاف في نتيجة مباراة 


د مبارك امان عضو نادي الكويسست 
الرياضي بقيم في الساعة الواجدة بعد 
ا ظهر. اليوم الجممة حفل غذاء مفقتوجح 
لجميع لامبي وأعضاء نادي الکوبست 
الرياضي .بمقر النادي بمباسبة فور 
النادي ببطولة الدوری العام للموسم 
۸۹ .. وبقال ان أوعية الارز 
والخراف في الحفل سنکون بعدد النقاط 
التي حصل علبها الفريق في الطولة . 
بے فرق النوبة لكرة القدم قررت تنظیم 
بطولة سداسيات فكرة القدم بمناسية 
العبد الوطني السانس عشر ويشرف 
على البطوقة عز الدين بلشون . 

4 محمد رضا تفي حكم العاب القوى 


قرر السفر الى ايران خلال عطلسسسة 
نصف السنة الدراسيه لاجراء بعض 


سكيم من وزارة الاعلام والظلبفزبون . 
و اقامت مدرسة ابو حليفة المشتركة 
او ایس بوما ربإضبا مشتركا مسع 
مدرسني الفنطاس والرقة اشتركت 
فبه الموسبقى وم خلاله توزبع الهدايا 
والكؤوس على الفائزين بحضور ناظز 
المدرسة هاشم حستين وعبد الفتاح 
سراج موجه الترببة البدنية وعسدد 
كبر من اوشاء الامور ومدرسي التربية 
البدنية .. 

ي تعقد في الخامسة من مساء غد 
الجمعية العموبية العادیة وغير العادية 
بنادي الشهداء وذلك لناقشة التقريرين 
الاداري والالي وتمديل بعض المواد 
في القانون الاسايسي . 

محمد الصقعبي شرف عام السباحة 
بنادي القادسية وعخى لجنة النظام 
بغادر الیوم مستشفی هادي بعد شفاقه 
من بعض الرضوض الني أصيب بها اثناہ 
مرافقته للاعبي الزمالك الصابسین 


غشرين بوما ل#اجراء ‏ عملية ' جراحبة .ف 
قدمه اليسرى ونکللت بشجاج , 
و يَقام في الساديية :مساء غد ٢‏ 
مباراة..ودية بكره. السنلة بحت .؟.. 


فور النحر غل كاطمة والساب على 


الان واتسكات ادا کت الد 


پا 


وزير الشؤون يتوسط رئيس واعضاءالاتحاد العربي للكرة الطائرة . 


حدیث بين الوزير وجمال کنعان رئيس الاتحاد . 


نقل مباريات 
تصفيات کاس العالم 
| أجاب السيد محمد الزاسل 
ئيس قسم البرامچ الرياضية في 
بون على سؤال عن نقل 
مباريات اانتخب الکویسی 
تصفبات المجموعة الرابفة 


الشباب والسالیة فالمسجل أعلنالنتبجة 
تعادل الفريقين ٥٢‏ س ٥٢‏ والحكم 
الناني اعطي المباراة التعادل 
)؟ ۲۲ ۰, بينما كانت النتيجة مع 
الحكم الاول ۲١‏ س ٢٢‏ فصالع الشباب 
وقد اعتمدت النتبجة الاخرة للمباراة 


الاسرية. اکس ' السام 


وفقا لقانون اللمبة ٠‏ حتى هذ الاحظة لم نے اي 
يد الكويت 
5 وتلفزیون' ٭وآعید 
بة الاتصاد| 2 الباريات الس شور انتا 
للاتحاد العربى للكرة القطري م ان ند في 
کی الساعة الثالثة والنصف بعد 
الطائرة 0 وأضاف ان هذا الموعد 


ارسل الحكم الدولي عبد الحميد 
شاھین نیایة عن الاتحاد الفلسطيني 
اللكرة الطائرة البرقیة التالية الى 
اعضاء المكتب التنفيذي للاتحادالعربي 
ممناسية انعقاد المكتب التنفيقي . 
ب مؤمنة برسالتكم من اجسل 
النهوض باللعبة وازدهارها في وطئنا 
العربي نبحث اليكم بتحياننا وتقديرنسا 
اسا تبذلونه من جهد کے في هذاالمجال 

من أجل رفعة الرياضة ء وان الاتحاد 
الفلسطینی بتوجه اليكم باجمل التحبات 
والدعوات لنجاج مؤتمر المكتبالتنفيذي 
أملين ان يعود بالخ على الرياضة 
والشباب العربي خلال اجتماعكم 
بالكويت التي تسعى دائما الى مثل 
هذه اللقاءات في تشسنىالمجالاتالرياضية 
وفقكم الله وسدد خطاكم الى ما فيه 


ل البرانے الاخبارية من 
الاقمار الصناعية عند الساعة 
الخامسة يوميا .. واڈا بدات 
المباريات في التالنة والنصف 
فان النقل سیقطع عن المشاهدين |. 
في الكويث والبحربن لان هذه 
العملية لا تؤتر على السامد في 
تفس اليلد الي نقام بها 
المباريات . 

والھل .. كما تقول السيسد 
الزامل أن يطلب الانحاد الكريني 
من زميله الانحاد القطري لكرة 
القدم تعديل هذا الموعد بعيث 
تبدا المباريات في التالتسة الا 
الربع أو في الثالثسة على اكثر 


الخر لامننا العربية » . تقدير .. ولا فشك ف أن اتحاد 
ال معا نا جاک كرة القدم الكويني الذي بعلم 
ة فهمي الخضر مدی تعلق الجماهر الرياضية 

0 5 ا بمباريات الفريق الاهلي بصرص 
من مرکا على اتاحة الفرصة لهسم 


مشاهدتها عبر الشساشة الصغيرة 
وئیس اسوا من ان یشاھد المرء 
معظم ااباراۃ نم بنقطع عسن 
مشاهدة الدقائق الآخرة منها . 


خلیسل ريسان 


وصل ' البلاد مساء أمس کاپنسن 
القادسبة بكرة السلة فهمي الخضرا 
بعد أن أنهى دراسته في مجال تدريب 
كرة اكسلة » وبمودنه يعطي قوة الفربق 
كرة السلة بالنادي . 


الكثاب الم ادہشح لدخول مسابكة 


جام ہل ٹل داب سس عام ۱۹۷۷ 


الى بيروت مع وصف حي لیوم 
من القتال ولهذه الد 
القصف : خواطر . 


وافکار ۔ 
ومعلومات حول اسباب واسرار 


وخلفيات هذه الحرب ؛ الكتاب 
الذي نشرت عنه مقنطضات و 
مقالآت كبريات الصحف العربية 
والعالمية . نفذت الطبسه الاولى 
منه بسوريا في اقل من شسهر ۔ 2 
وضع الكاتب المهجري السابق 
باللغتین العربية والاسبانية عبد 
الكريم غبہزال ۲١٦‏ صفحة 
يحتوي على أكبر مجموعة مسن 
الصور الفریسدۂ من نوعوننا 
واضحة جدا ماخوذة من فلمب 
العارك والاحداث ١‏ کتساب 
ا اثقسافي دو مضیسون 
ee‏ اطليه من 1ت1 
مسعر ديار واهد ام 


نلج ۰ واا کے ہریت 


0 


والمساعدات المريستّة للا 


تر یقت الوككالات:. شا ستقبلالركيّسن” نشد 
غيرينفو وزيسر الخارجیةالفرن 


ای الاب رک اسر جات دي 
٠‏ وكان دي يش وقد بدا محادثاته في بيروت التي 
نناولت اللوقففيالشرق الاوسطوالوضع الداخلي في لبنان ؛بلقاء مع وزير الخارجی 


ةفؤاد 


بطرس ؛ ومن ثم اجتماع معرئيس الحكومة سليم الحص دومن تاحينة تة ٤‏ تكرت 


١‏ وکالة الانباء السعودية » انالرئیس سرکیس سیزور فسي‌شهر مارس 


الجسفودية و الكزيت :وفظترو البحرين ودولة الایارات : 


« ان الاجتماع تثاول ق 
الاول مواضيع سياسية 
مواضيع عمرأنية واقتصادیة » . 


وقد 
حفر وزيرا الاشفال والنخطیط القسم 
الثاني من الاجتماع . 

ومضى بقول ١‏ لا يخفى على أي 
مننیع اللسياسة الشرق اوسطية والازمة 


»> ان هناك تلازما بين الازمة 
ف وأزمة المنطقة . اما آلقول ان 
هذه تؤئر على تلك » وتلك تؤثر على 
هذه ٤‏ فهر امر جدلي ) , وأكد الوزیر 
بطرس انه لس مسن الوزير الفرنسي 
١‏ استعدادا لان توظف فرنسا طاقتهسا 


منطقة الحدود امس آن قتسالا ضار 
قد اندلع ہمد ظهر ایس بیٹھسم وبين 


المطفة القرببة من الحدود قد سمعسوا 
أصوات قصف اإدفمية وقذائف الو 
لکن الضباب أعاق الرؤية في النطقة 

وذكر جنود يمينيون ان القوات 
اليمينية تكبدت بعض القتلى والجرحی . 
وقال جنود اسرائیلیون ان المعركة قد 
وقعت على مقربة من مدينة مرجعيون 
وهي معقل يميني بقع على مساق ٭ 
نحو ثمانية كيلومترات من الحدود 
الشمالیة لاسرائيل . 


ال المستوطنون الاسرائیلبون في 


السياسبة لتسهم في أقناع من 
اقناعه بتسهيل جل 
الاوسط » . واشاد بانعلاقات 
بين لبنان وفرنسا . وقال انها « ممتازة 
وستتطور نحو الاحسن » . 

واعرب ائدکنور سليم الخص بعد 
اجتماعه بدي غيريفو عن تقدیر لبنسان 
لواقف پرنسا بالنسبة الى قضية 
لبنان وقضية الشرق الاوسط » 
والتسهيلات آلتي قدمتها للبنانيين الذين 
كانوا في فرنسا خلال الاحداث . وقال 
انه أبلغ الرئيس الفرنسي نقدبر لبنان 
لسرعة استجابة فرنسا تطلب المساعدة 
لا سيما على الصمید الفني في مرحلة 
اعادة البناء والاعمار . 


واشار الدكتور الحص الى انمغرض 
على الوزير الفرنسي موجزا لاحتياجات 
نان في هذه المرحلة ‏ وان الوزيسر 
الفرنسي اطلعه على الهمة التي يقوم 
بها خلال جولته على بصض بلسدان 


القاهرة ‏ ۱,ثیءا ب اكد لويس 
دي غيرينغو وزير خارجبة فراا ٤‏ أن 
الظروف الحالیة تبدو مناسبا اكثر من 
أي وقت مضي للبحث في حل اشكلة 
الشرق الاوسط . 

وأعرب الوزير الفرنسي 
بان علاقات الصداقة القديد؛ النيترب 
فرنسا بائمرب تمكنها من أن ۔نمبدورا 
ایجاہیا في اطار دفع القضية :نى الامام 
في الطريق الموصفة الى الحل . 

وأكد دي غبريتقو في جد مع 
صحیفة « الاخبار » القاهريه ان موقف 
فرنسا تجاه آآبادیء التي دجب أن 
پپنی عليها هذا الحل يتحدد ني اطسار 
انسحاب اسرائيل من الاراضی المحتلة 
عام ۱۹١۷‏ وابجاد وطن للشسب 
الفلسطيني وتامين استقلال وسلامة كل 
دول المنطقة داخل حدود محددة وامنة 
ومعترف بها واذ! أقترن هذا الحسل 
بضماضسات دؤلية ٤‏ وهذا ما نرجوه 


اعتقاده 


فرنسا ء فنحن مسبمدون للاشتراك ف 


المقبل كلا من 


سؤال ان المباحشسات مع الوزير 
الفرنسي شہلت الشق الاقتصادي 
والشق السياسي » ہما في ذلك الوضع 
في جنوب لبنان . وقال أن الوزير 
الفرنسي اعرب له عن تفاؤله بمستقبل 
لبنان » وايمانه بالنسية آئی مقسدرة 


النطقة . 
واجتمع الوزير الفرنسي في وقت 

لاحق الى السید كامل الاسعد رئيس 
مجلس النواب ؛ وتوجه ہمد ذلك الى 
القصر الجمهوري حيث عقد اجتماع 
عمل مع الرئيس سرکیس اعقبه تناول 
غداء الى مائدة رئيس الجمهورية . 
قوات الردع 
حول مصفاة الزهراني 

ومن ناحيسة ذكرت وكالة 
« يونايتدبرس » ان قوات الردع 
العربية قد وسعت اماكن مرابطتها بين 
الساحل وآاناطق الداخلية حوالي 
مصفاة الزهراني جنوبي مدينة صیدا ٠‏ 
وقائت ان وحدات من هذه القوات قد 
تقدمت الى بلدة دير الزهراني في قافلھ 
من ۱۸ سيارة . 


هذه الضمانات » ۔ 
وحول علاقة زيارته للمنطقة بزیار 
ان الاتعانية 


الوایات التحدة لعبت في ع 
اماضة دورا رئيسيا في البحث عن لحل 
والنقدمفي الطريق الموصل لهذا اتحل 
ومن الطبيمي اذن ان شعرف الحكام 
الجدد لامبركا على ملف القضية عسن 
كنب ٢‏ 2 
وآكد الوزير أن بلاده مستمدة 
للاشتراك في جنیف اذا دعيت وستدرس 
الذكرة بعد تسلمها الدعوة ونفى آن 
فكرن افرنسسا آية نبة للتدخل بطريقة أو 
باخری لعقد مؤتمر جنيف « ذلك انا 
لا نستطيع لتنا لسنااعضاء فا لؤتمرا». 
وحول اشتراك الفلسطينيين في 
حتف قال الوزیسر الفونسی : « 5 


بتلوب ملق ها أكزن وا سى کر" . 


الك التجاريية بے العام ولايارات 


التجاری+ وا 


الكماوية واختاو لاه 
والستشاں القام فصع مون 


رما 


مواد 


ن یی الف لوا سے رہ 


وی آل ودا رر الہ رواسا ران 
"ھپ ماماہ انا لی ەوە _ 


: مواضیخ ف محاد قات د ي عیں ینعی ببیںوہت‎ ٣۳ 
| الثشها الاو سط... والوضع ل الجنوب‎ 


۶ رادیو س ي۔ب ) 


الشعب الظسطیني هو الذي يجب ان 
بحدد من اقذیسیمثله في هذا المؤتمر». 

واشاز دي غيرينقو الى أن بلاده 
كانت الاولی التي طالبت بحل مشكلسة 
الفلسطبنيين وأكد أن فرنسا لن تمنع 
دخول الفلسطينيين . 


نزاعها ا ماليٰ مع أميركا 


واشنطن ‏ وأف ‏ ذكسر هنا أن 
انصین الشمبية اہلفت الولايات المتحدة 
انها على استعداد اناقشة النزاعا نالي 
بين البلدين منذ التورة الصینیة عسام 
۹ وتطالب واشنطن بكين بمبفغ 
۹ر۱۹ ملیون دولار ثمن موجسسودات 
صناعية استوكت عليها الثورة الصينية 
ببنما صادرت الولايات المتحدة ما قيمته 
ر۷ مليون دولار من المتلكاتالصينية 
في أمبيكا . 


السجن ااؤبد لثلاثة 
فلسطينيين بنابلس 
نابلس ل واف اصدرت محكمة 
نابلس المسکریة حكما بالسجن اللؤيد 
على كل من زیاد سنجق ۲٥٢۱‏ عاما ) 
وشقیقه جهاد ( ۳۷ عاما ) وفؤاد غازي 
٣ (‏ عاما ) بعد ادانتھم بتهمة قتسل 
عزت الاجم وهو سائق تاكسي في يونيو 
٣ءء‏ وبتهمة الائتماء لحركة فقح 
وحيازة اسلحة ومحاولة اختطاف خالد 
طوقانابن عم ملكةالاردنالراحلة علياد. 


تكون درجسة الحرارة فوق 
معدلها والریاح جنوبية شرقية 


درجاتالحرارة ا اتوقعة اليوم: 
في الكويت ۲۷ » الإحمدي 451 
وفیلکا 26 درجة مثویة سن 
الرطوبة المتوقمة الیوم : 

الكويت هلا بالاقة > الاحمدي 
۹۰ بالالة وفيلكا ۸٠‏ بالمائة . 


هاشم وسمي د ظووان ولاز دعبدا لاريم يونس 
وأقرباؤُهمقالکویت والضرفة الغيبة( قربية بديا ) 


نمون فإقيدهم الغهالي عمهسم ر 


الرئيسس سركيس يصطحب ديغيرينقو 


الى « غذاء العمل » , سم 


وزراء الاعلام ألعر 3 
يجتمعون في مارس بتونس 


القاهرة ‏ آ, ش. 1س اوصت 
اللجنة الدائمة للاعلام العربي بعد 
مؤتمر وزراء الاعلام العرب في تونس 
خلال شهر اغسطس القبل لاقسرار 
ميثاق شرف اعلامی عربي ء كما قررت 
اللجنة عقد اجتماع في شهر مارس 
اخبراء الاعلام والقانونبين المرب 
لاعداد مشروع!لیثاق لعرضه على مؤتمر 
الوزراء . 

واقرت اللجنة في توصياتها التي 
اصدرتها في ختام اجضاتھا ایس 
مشروع جدول اعمال مؤتمسر وزراء 
الخارجية والاعلام اتشترك وهسو 
مشروع التنسيق بين وزارات الخارجية 
والاعلام وتسهيل الممل الاعلامي 
المربي في الخارج على أن يجتمع وكلاء 
هذه الوزارات. في وقت لاحق لاقرار 
مشروع جدول الاعمال وتحدید موعد 
عقد الؤتمر . 


ودعت اللجنة الى دعم اتصسلد 
وكسالات الانبباء العربیة ماديا 
ومعنويا وتمکیٹھ من اداء مهمتسسه 
والتماون معه لانجاح الدورة الثنائية 
الوكالات الانباء العربية والاوروبیسة 
القرر عقدها في استانبول بتركيا ۔ 


٥‏ ألف عامل 
یضربون في اسرائیل 


قل ابيب ۔۔ رويقر ‏ نوقف مايزيه 
عن ٣٢‏ آلف عامل اسرائيلي عن العمل 
ایس احتجاجا على التضخم .ودعي 
الى الاضراب بعد أن أخفق اصحاب 
العمل وممتلون عن العمال في التوصل 
ائى اتفاقات لرفع الاجور خسسلا 


عمان ‏ رویتر س ذكرت وكالسة 
الانباء الاردنية ان اللك حسین بحث 
الموقف في الشرق الاوسط مع ميخائيل 


وقالت الوكالة : «.آن الملك حسين 
اكد أن الاردن ودول المواجهة العربية 
تعمل جميعا ضمن استراتيجية عربية 
موحدة بهدف تحرير الاراضی المربيسة 
المحتئة واعطاء الشمب اتفلسطيني 
حقه في تقرير المضير . وذکرتالوکالڈ 
ان ستينكو عرض وجهة نظر الاتحاد 
السوفيتي تجاه حل مشكلة الشسرق 
الاوسط وعقد مؤتمر جنيف . 

وزيارة اابعوث السوفيتي للاردن 
تاتي ضمن جولة لتقصي الحقائق في 
الشرق الاوسط يزور خلاٹھا مصسس 
وسوريا ولبنان . » 


عودة الشیخ زاید 
" اپو بي س قء ان۔ ]ل عاد الى 
اید بن سلطان ال نهيان 


والوزراء وكبار المسؤوكين من مدنيسين 
وعسكريين ورجال السلك الدبلوماسي 
المربي والاجليي . 
0 بج 
موسکو تحذر واشنطن 
من انتاج اسلحة مدمرة 
موسکو ‏ وا م حسذر المارشال 
اوستينوف وزير الدفاع السوفيتي ٤‏ في 
مغال نشرته مجلسة ١‏ كومينسيت » » 
الولايات المتحدة بشدة ازاء محاولسة 
ضمان تفوقها العسكري على الاتحاد 
السوفیتی بانتاج اسلحة 

وقال الوزير السوفيتي : « آن الذين 
يتصورون في الولايات ا التحدة امكانيسة 
تحقيق تفوق عسكري على الاتحاد 
السوفیتئ عن طريق اسلحة جديدة 
ذات قوة دمار شديدة يخطئون اذا مسا 
تصورو! اننا تمجز عن انتساج أسلحة 
ممائلة ‏ , 


ويرى اوستینوف ان دماة المغامرة أ 


العسكرية في مجال المشكلات الدوليسة 


قد تراجھوا حاليا لكنهم ما زالوا قادرين 
على التخريب . 
وأكد في ختام مقاله : ۸ ان الدعم 


الدائم لدفاع بلادنا واعسلان حالسسة 
الطواریء الدائمة في قواتنا المسلحة 
كانا وسيظلان ضرورة موضوعية وكذلك 
احد الشروط الاساسية لنجاح اقامة 
دعائم الشيوعية وحماية السسلام على 
الارض © . 


۸0۸84877 


تشدریاڈرککاںالشہش 
للشكافةوالطبامة لنش 


الكوئيت. الشويخ 


. شارع الشكدافة. طریقالطار 


العسوان البرقا: بن : 


مندوق بريد ۴۱۸۰۱ 


الھاتف 1034/66 :7 


النغرسیر:: 23:40 
الامثلادثت ۸۱10۸1۸ 


الاشتاضعات ۽ 


۸۹۰ 


الملجامجع :۹۸ ۸۲۱۸۷ 


ادير اتا 
والفشتان سج 


اس تصة النضور على الصفحة الاولی ل 


اقتناعا منها بان ذقك يستهدف الاضرار 
بوجودھا وأمنها ء تصاعدت الاشتباكات 
وزاد من خطورة انمكاساتها اطلاق النار 
ابط جريح من قسوات السردع 

العرہی مفرزة من الکفاح 1 
الفلسطيني نتولی نقله الي اللستشفي 
وقد ادى ذلك الى مقتل الضابط واصابة 
ثلائة من افراد المفرزة . 

ومع صباح يوم الاثنين كانتقوة قدرت 
بئواء مدرع ولواعين من المشاة تطسوق 
منطقة الطريق الجديدة و, شاتیلا 
وبرج البراجنة » وتردد آن قوات الردع 
مصممة على دخول المخيمات لفرض الامن 
فيها » وان ساعة الصفر هي الخامسة 
من مساہ الثلاتاء ٤‏ وان ما حال دون 
تنفيذ ذلك هو توقف الاشتباكات بالفمل» 
ومحادثات السید عرفات في القاهسرة 
والاتصالات التي اجراھا مع السعودية » 
ورسالته الى الرئيس السوري حافظ 
الاسد , 

كما ساعد على تجميد قرار دخول 
المخيمات مسارعة قيادة المقاومة الى 


السادات یزور واشنطن 


وقال فانس للصحافيين قبل الاجتباع 
ان الرئيس الامیرکی ملتزم التزاما 
عميقا بان تفعل الولايات المتحسسدة 
كل مالي وسعھا من اجل التوصل الى 
سلام وقال ان جولته تهدف لجمصل 
المرب والاسرائيليين بعودون الىمائدة 
المفاوضات في جنيف وفي النصف الثاني 
من عام ۱۹۷۷ء 

وکان فانس الذڈیٍوصل مناسرانيل 
قد اعرب عن سعادته بزيارة مصروقال 
× اننا جئنا من اجل البصث 
عن السلام الذي بدا بالاتفاق التاريخي 
الذي وقع في ینابر ۰۱۹۷۲ » 

واشاد فانس بالجهود التي يبذلها 
الرئيس السادات للوصول الى سلام 
في المنطقة وقال ؛ « اننا في الولایات 
التحدة نكن عظيم الاحترام والاعجاب 
للرئیس الساداث كرجل دولة ذي بصيرة 


فانس محادثاته 5 اسرائیل ہاٹھا كانت 
مفيدة وقال انه سيبحث نتائج هسسذه 
المحادئات مع الرئيس انور السادات 


ونقلت وکاللة (١‏ یونایتدپرس ١؛‏ عمسن 
رسميين مصريين واسرائيليين قولهم ان 
تی + حدد نقاط الخلاف بين الجانيسين 


: المصريون يريدون عقسد 
باسرع وقت ممكن ء بينما 
تحدث اسحق رابين رئيس وزراء 
اسرائیل عن مؤتمر يعقد « في وقت ما» 


تسليم اربعة اشخاص اشتبه بانهم وراه 
حادث أطلاق آلنار هلي سيارة الكفام 
والتسبب في وفاة' ضابط فوة 
الردع الجریج ٤‏ ثم ٹسلیم ثلاثة اخرین ` 
ليلا كدليل على جسن نوايا المقاومة , 


أستبعاد عناصر « الرفض » 
من <0 الکفاح 1 


وعلمت « القبس ١‏ ان قيسادة 
ابلقاومة قررت استبماد جميع العذاصر . 
المنتمية الى « جبهة الرفض ۷ مسن 
غصائل الکفا: لفل طين سم 
الراجة بحلل الین ل اللفيمات »2 
واصدرت أوامرها بقمع آية محاولة | 

تخریبیة ٤‏ ايا كان منفذوها ء 

3 وقالت مصادر قبادية فاسطيفية انه " 
اذا كانت المقاومة ككل ترفقي تصفية , 
« جبهة الرغني 4 © فانها لا تسمع لایة 
منظمة رافضة ان نجرها الى مواقع 
لا تريدها ٤‏ أو ان تعطي الفرصة 
لبعض الاطراف اتحقيق مكفسسب او 
الدفع القاومة الى تقديم تنازلات . 


۔. تتمة المنشور على الصفحة الاولی سہ,۔ 


بعد مننصف هذه السنة ۷ , 
© الشكل : الاسرائيئيون رفانس 
تحدثوا عن مؤتمر جنيف نموذجي يسبقه 
انفاق على كل النقاط بمحادثات ثنائية» 
تثعب فيها الولاب-ات المتحدة دور 
الوسيط » أو خلال مهادثلت بتعددة 
کس رہما تعقد في واشنطن . بيفما 
يفضل المصريون مقد مؤتمر جنیف على 
شکل مجموعات عمل ٠‏ 
© الحضور : قال الاسرائبليون 
لن يحضروا مؤتمر جنيف اذا د 
منظمسة التحرير الفلسطياية السى 
الاشتراك فيه . ولكن منظمة التحرير 
07 الممثل الشرعي للفلسطينيين بتكيف 
. والافتتاح الكبي اؤتیر جنيسفا 
س2 هذا التناقضي . ذلك ي 
هذه الشكلة في اجتماعات فر رسمیسة 
قیقد خارج مؤتمر جليف ٠‏ | . 
"وقد ادعك” 77 الأهرام ۷ ایس في 
مقاتھا الافتناهي سايروس فائس الى 
ضمان امن الفلسطينيين وكذلكالاطراف 
الاخرى وفلك في اطار تسوية النزاع 
العربي ل الاسرائيلي , 
وقائت ١‏ الاھرام )) انه اذا كانت 
واشنطن ملتزمة ببقاء اسرائيل وامٹھا 
نان مبادئها ومصلحتها ومصلحة السلام 
العالمي تدعوها لالتزام ممائل ببقاء 
يه 


وأمن !ا 


الرسمية أ الاستراتيجية الأميركيسة 
تجاہ ازمة الشرقالاوسط لم تنغ وانما 
الذي تفي هو طرق وتكتيك هسسسذه 
الاستراتيجية في معالجة الوضعوتحتیق 
اهدافها في المنطقة . 


0 
ا 
۲ 


SATAN AY 


تحت رعاية 


عقيلة وزيرالاعسلام وںشیس مجاس الوزراء بالنيابة ١‏ 
سیت ١‏ 


مور سه الج حيّة للتجارة 
۱ ا : 722 ضلا شات 

الساعة الخامسة والنصف مساء یوح السيث الوافی 1 
۸ اند ق هيلقن اکرت رفي قاعة اهدي والننطاس / 


4 و 


١ 


۱ 
١ 


